БУХА ОРОНУУДАЙ ПРОЛЕТАРИНАР, НЭГЭДЭГТЫ! 


Эорат-Шонголой 


КПСС-эй Бурят-Монголой 
Соведэй, КПСС-эй Улан-Удын горкомой орган. 


обкомой, БМАССР-эй Верховно 


Леспромхозуудта техникые 
үрэ ехэтэйгээр ашаглаха 


Арадай ажахын һалбаринуулые, 
эн түрүүндэ социалистическэ хүдөө 
іжахыгаа эрид шууд хүгжөөжэ, 
ажалшадай материальна ба куль- 
турна ажабайдалыс бүхы хэмжээ- 
тээр һайжаруулха зорилгын табиг- 
даад байхада модо бэлэдхэлэй про- 
мыщленностиин үүргэ улам дээшэл- 
нэ. Шэнээр байгуулагдажа байһан 
МТС-үүд ба совхозуудта, фабрика- 
нууд болон заводуудта барилгын 
модон тон ехээр хэрэглэгдэнэ. Тин- 
мәпээ Парти, Правительствомнай 
ой модоной промышленностиин хүг- 
жэлтэдэ ехэхэн анхарал оролдолго 
хандуулна. «Модо бэлэдхэлэй про- 
мышленностнин гээгдэлыс усадха- 
ха тухай» СССР-эй Министрнүүдэй 
Соведэй ба КПСС-эй ЦҚ-гэй тог- 
юолой гараһанһаа хойшо жэлһээ 
зээшэхэн боложо байна. Тус тогтоо- 
тые бэслүүлэн, леспромхозуудай, 
модоной заводууд ба комбинадуу- 
ай коллективүүд ажалайнгаа бү- 
ээсые дээшэлүүлхын түлөө бүхы 
(үсэеэ элсүүлэн тэмсэнэ. 

Модо бэлэдхэлэй арын, квар- 
альна ба жэлэй түсэбүүдые лес- 
ромхоз бүхэн саг болзор соонь 
гүүргэхэ ба үлүүлэн дүүргэхэ ёһо- 
ой гэжэ тэрэ тогтоол соо сэхэ хэ. 
эгяэһэн байна. Энэ эрилтыс ам- 
калтатайгаар бэслүүлгэдэ жэлһээ 
кэлдэ лоспромхозуудта үгтэжэ 
айдаг баян техникыс дүүрэн хү- 
вөрнь ашаглаха гээшэ туйлай схэ 
дхашанартай. Леспромхозуудта 
010 бэлэдхэл ба шэрэлгэ трактор, 
втомашина, лебёдко, паровоз гэхэ 
этын механизмуудай хүсөөр хэгдэ- 
зг гээшэ. Республнкымнай ой мо- 
оной промышлсиностиии түрүү 
редприятинууд болохо Баруун-Тар- 
ггатайн, Хандагатайн ба бусад 
еспромхозууд бии байһан техни- 
эеэ техничсскэ зүбөөр, ашаг схэ- 
зїгээр ашаглаһанай ашаар модо 
эрэхэ жэлэйнгээ түсзбүүдыс бол- 
›”рһоонь холо урид дүүргэжэ ша- 
заба. Эдэ леспромхозуудта авто- 
тракторна паркнуудайнь хүдэлмэ- 
ри бусад леспромхозуулайхида ор- 
ходоо пайнаар эрхилэгдэнэ, Авто- 
машина, тракторнуудта техническэ 
харууһалга зүбөөр, юрын, капиталь- 
на заһабаринууд саг соогоо хэгдэ- 
зэг байна. Модо бэлэдхэлэй Хара- 
Хүтэл пунктын механизаторнууд 
(Хандагатай) гаражда заахан паро- 
юзой хаягдаһан котёл зайабарилжа 
Тодхоод, хүйтэндэ газаа хоноһон 
тракторнуудыс 20—30 минутын тур- 
ша дотор халуун ууралаар халаажа 
хүдэлгөөд, ажалдаа гаралаг болон- 
хой. Энэ пайшаалта аргыс леспром- 
хоз бүхэндэ хэрэглэжэ боломоор. 
Ингэжэ мсханизмда айн харуу- 
һалга хэһэн леспромхоздо ажалай 
бүтээсэ эрид дээшэлїэн, машина 
эмсэгүүдэй эбдэрхэ ябадал үсөөн 
байна. А 


Жэшээнь, Сэлэнгын, Итанцын, 
Черемуховска ба бусад леспромхо- 
зуудта олон тоото тракторнууд, ав: 
томашинанууд техническэ харууһћал- 
гын муу дээрэйзэ. болзорһоо урид 
заһабарида ороод. гү, али тэдэндэ 
эзэн бусаар хандажа, хүсэ шадал- 
һаань ехээр ашаа тээдэг ба модо 
шулуу мүргүүлдэг дээрэһээ эбдэрээд 
хэбтэнэ. Инмэ байдалай тохёолдоод 
байхада эдэ предприятинуудай модо 
бэлэдхэхэ ба шэрэхэ түсэбүүдээ саг 
соонь дүүргэнгүйгөөр гээгдэлдэ оро- 
хонь мэдээжэ. Дурсагдагша лес- 
промхозуудай модо шэрэхэ 10 ћа- 
рын түсэбүүд мүнөө болотор үшөө 
дүүргэгдээгүй байһаар. 


Олон леспромхозууд  үбэлдэ бэ- 
лэдхэлэй хүдэлмэриие дулаан бай- 
хада түргөөр ябуулжа шадаагүй 
дээрэһээ машинануудаа үбэлэй хүй- 
тэндэ газаа хонуулжа байна. Үглөө- 
гүүрынь тэдэннис гал түлижэ ха- 
лаажа хүдэлгэтэр ехэ саг үнгэрнэ. 
Энэ үс соонь гансахан автомашина- 
һаа боложо, хэдэн ашаа тээгшэд, 
автокран хүдэлмэригүй миин байна. 
Үбэлэй  хүйтэнэй үнгэрхэнь үды. 
Тиимэһээ гаражуудые дулаалха, за- 
пабарилгын хүдэлмэриие һайжа- 
руулха ба түргэдхэхэ хэмжээнүүд 
дары абтаха ёһотой. 


Мүнөө манай леспромхозууд ме- 
ханизированнэ ехэ ажахытай пред- 
приятинууд болонхой. Ушар иимэ- 
Пээ главна. инженернүүдэй, пункт- 
нуудай ахалагша меҳанигуудай 
үүргэ туйлай шухала болоно. Тех- 
никыс дүүрэн хүсөөрнь ашаглаха, 
мсеханизаторнуудай хүдэлмэрине зү- 
бөөр табиха гээшэ тэдэнэрһээ бүхы- 


дөө дулдыдана. Имагтал инже- 
псрнүүд, месханигууд механиза- 
торнуудай мэргэжэлээ дээшэлүүл- 


хэ, заһабариин шанарые Һһай- 
жаруулха хэрэгтэ дүүрэн харюусал- 
гатай байһанинень мартажа болохо- 
гүй. Асарагдажа байһан шэнэ түхэ- 
лэй лебёдко, электрохюреө болон 
бусад машинануудые тусхай шэнэ 
технологёор ашаглаха хэрэгтэй бо- 
лоно. Энэ ушарта «Забайкаллес» 
комбинадай инженерно-техническэ 
хүдэлмэрилэгшэд кабинедтээ һуун- 
гүй, леспромхозуудта ошожо, тэдэ- 
нинснь тодхолсожо, хайшан гээд хэ- 
рэглэхыс заажа үгэхэ хэрэгтэй. 


Жэлэй дүүрэтэр тон богонихон 
саг үлэбэ, Энэ үе соо леспромхоз 
бүхэнэй коллективэй бүхы хүсэеэ 
элсүүлжэ, эгээн түрүүн үйлэдбэри 
дээрээ хэрэглэжэ байһан машина 
зэмсэгүүдээ дүүрэн хүсөөрнь ашаг- 
лажа, моло шэрэхэ түсэбүүдээ бол- 
зорһоонь урид, үлүүлэн  дүүргэлгэ 
шухалын шухала зорилго бо- 
лонхой. Табадахи табанжэлэй 
түсэбыс болзорһоонь урид дүүр- 
гэхэ талаар москвагайхидай үнэ- | 
тэ үүсхэлыс халуунаар дэм- 


Хүсэтэ тсхипкыс ашаг ехэтэйгээр 
хэрэглэхэ талаар шанга эрилтын та- 
бигдажа байбашье, республикым- 
й олохон леспромхозуудта тус 
«уудал топ хангалтагүйгөөр шинд-! 
хгдэнэ,. Гээгдэлдэ ороһон лэ лес- 
тромхозой хүтэлбэрилэгїшэд «запас- 
юй частяар дуталданабди, «Мохан- 
лт» заводто моторпуудыс муугаар 
һабарилна» гэһэн шалтаг урдаа 
баридаг болонхой. Энэишье нэгэ та- 
лдаа зүб. Теэд, тэдэнэр өөїїэдтөө 
Машина зэмсэгүүдээ хэр зэргээр ха- 
ууһалнаб, заһабарилнаб гэхэдэ, 
10н хангалтагүй байха юм. 


А. Я. Вышинскиин 


жэн, Бурят-Монголой модошод энэ 
жэлдэ абаһан уялгануудаа дүүргээд 
Панаагаа амархагүй, харин 1955 
оной түсэбые үлүүлэн дүүргэжэ, Эхэ 
орондоо барилгын модо элбэгээр 
үгэхын түлөө тэмсэхэ байна. 
«Забайкаллес» комбинадай, лос- 
промхозуудай хүтэлбэрилэгшэд, тэ- 
дэнэй партийна, профсоюзна ба 
комсомольско организацинууд мо- 
дошодон, механизаторнуудай дунда | 
соцналистическэ мүрысөө шэнэ хү- 
сөөр дэлгэрүүлжэ, модо бэлэдхэлгэ, 
шэрэлгэ дээрэ ажалай бүтээсые бүхы 
хэмжээгээр дээшэлүүлхэ уялгатай. 


бэетэй хуурсагые 


тээйэн самолёт Москва ерэбэ 


Гүрэнэй элитэ ехэ ажал-ябуулаг- 
ша—Советскэ Союзай Коммунисти- 
ескэ партнин Центральна Қомите- 
34 гэшүүн, СССР-эй Гадаадын хэ- 
рЭгүүдэй министрын нэгэдэхи орлог- 
шо, СССР-эй Верховно Соведэй де- 
тутат А. Я. Вышинскиин бэетэй 
зурсагые тээһэн тусхай самолёт 
Њю-Иоркһоо Москвада ноябриии 
.най һүни ерэбэ. 

“Виуковска аэропортын байшан 
Мшуудалта байдалай янза үзүүлнэ. 
ССР-эй Министрнүүдэй Соведэй 
Трүүлэгшын Нэгэдэхи Орлогшо ба 
СССР-эй Гадаадын Хэрэгүүдэй Ми- 
№тр нүхэр В, М. Молотов, хүдөө- 
лүлгыёе эмхидхэлгын | Гүрэнэй Қо- 
асснин гэшүүд нүхэд М. Г. Пер- 
ухан, А. А. Громыко, Қ. П, Горшс- 


х 


нин, А. Ф. Горкин, М. А. Яснов, 
наһа барагшын түрэлхид болон дү- 
тынхид, СССР-эй Гадаадын Хэрэ- 
гүүдэй Министерствын харюусалга- 
та хүдэлмэрилэгшэд, | Москвагай 
нинтын организацинуудай түлөөлэг- 
шэд эндэ ерээ. Гадаадын гүрэнүү- 
дэй посольствонуудые толгойлогшо- 
нор болон хүдэлмэрилэгшэд эндэ 
байлсана. 


23 час 50 минутада самолёт буу- 


ба. Аэродром дээрэ сэрэгэй эскорт 
жагсана. Траурна аялга соностоно. 


А. Я. Вышинскиин бэетэй хуурсаг 
болон веногууд самолёдїоо гаргаг- 
дана. Траурна процесси город шэг- 
лэбэ. 


(ТАСС). 


БМАССР-эй ВЕРХОВНО СОВЕДЭЙ ДОЛООДОХИ СЕССИИЕ 
| НЭЭХЭ ТУХАЙ 


‚_ Бурят-Монголой АССР-эй Верховь 
айшангай Ехэ зал соо ноябриин 26-д 


о Соведэй сесси Соведүүдэй 2-дохи 
а, үдэрэй хоёр часта нээгдэхэ. 


| ТАБАНЖЭЛ 


ХАНЛАГАТАЙН МОДОШОЛОЙ ҮГЭ БА ХЭРЭ- 
ГҮҮД. Т. Борисов —Түсэбһөэ гадуур 40 мянган 
метр үгэхэбдн, Б, Дашиев.--Хара-хүтэлэйхид түрүүлнэ... 
В. Соболев. —Эбтэй хүдэлмэриимнай аша (3-дахи нюур). 


кубо- 


А. Авдеев.--Монгол Арадай Республикын 30 жэлэй 


Бүхэдэлхэйн Соведэй сесси (4-дэхи 


№ 280 000) | МҮНӨӨДЭРЭЙН НОМЕРТО: 
НОЯБРИИН А. Я. Вышинскиин бэетэй хуурсагые тээһэн самолёт 
Москва ерэбэ (1-дэхи нюур). 
26 Табанжэлэй түсэбые болзорһоонь урид дүүргэе! 
(1-дэхи нюур). ` 
ПЯТНИЦА Арадай -судьянар болон заседательнуудта түрүү хү- 
цан нүүд дэбжүүлэгдэнэ (1-дэхи нюур). 
1954 он: · ‚ ПАРТИЙНА АЖАБАЙДАЛ: Партийна эхин орга- ой (4-дэхи нюур).: 
2 Л ате тодорхойгоор хүтэлбэрилхэ (2-дохи Эб найрамдалай 
МАЛАЙ ҮБЭЛЖЭЛГЭДЭ ҮДЭР: БҮРИИН АНХА. | "ӨУРМ 8 


Сэн 20 мүнгэн. 


ЗАЛ ХАНДУУЛХА (2-дохи нюур). 
Д, Мункоев.-Арадай 


“сүүдүүдые-- 


гүрэнэй шухала хэрэг (2-дохи нюур). 


х 


1,5 миллион түхэриг 
алмагдаба 


Улан-Удын паровозо-вагонно заво. 
дой уралан нарижуулагшад ба 
ухаалан зохёогшодой тоо һара бүри 
олошоржо байдаг. Мүнөө тэдэнэй 
зэргэдэ 600 гаран хүн тоологдоно. 
Тэдэнэй дунда түрүү хүдэлмэришэд, 
инженернүүд, технигүүд бии. 


Жэлэй эхинїээ хойшо уралан на- 
рижуулагшад болон ухаалан зохёог- 
шодһоо 970 гаран үнэтэ дурадхал- 
нууд ороһон байна. Үнгэрһэн арбан 
Нарын турша соо тэдэнэй 335-ниинь 
үйлэдбэридэ нэбтэрүүлэгдэжэ, 1,5 
миллион түхэриг гүрэнэй мүнгэ ал- 
маха арга олгоо. 


Заводой вагонно-механическа це- 
хын уралан нарижуулагшад эрхим 
амжалта туйлаа. Цехын началь- 
ник нүхэр А. Черненко, технолог 
Г. Егоров уралан нарижуулагшадай 
хүдэлмэриие Һайнаар хүтэлбэрилнэ. 
Тнимэһээ цехын 20 гаран хүдэлмэ- 
ришэд, инженернүүд болон техни- 
түүд уралан нарижуулгада эдэбхи- 
тэйгээр хабаадалсажа, 30 гаран ду- 
радхал оруулїан байна. Тэдэ дурад- 
халнууд үйлэдбэриие механизацил- 
ха, хүндэ хүдэлмэрийе хүнгэдхэхэ 
хэрэгтэ тон ехэ туһа нэмэри үгэжэ, 
ажалай бүтээсые горьтойгоор дээшэ- 
лүүлхэ арга олгоно. 


Жинрэй хүдэлмэришэд--үйлэдбэ- 
риин түрүүшүүлэй инженернүүд бо- 
лон технигүүдтэй нягта холбоо ба- 
рисаатайгаар ажалладаг болоһыень 
тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Зарим хүдэл- 
мэришэдэй. оруулїан дурадхалнуу- 
лые хаража үзэхэдэ, тэдэнэй шада- 
бари мэргэжэлэй хэмжээн горьтой- 
гоор дээшэлһэн байна. Цехын эрхим 
фрезеровшик М. Чернышев ажа- 
лайнгаа бүтээсые горьтойгоор дээ- 
шэлүүлжэ шадаа. Тэрэ хадаа үйлэд- 
бэриин хуушарїан технологиие эб- 
дэн, шэнэ аргануудые ажалдаа нэб- 
тэрүүлнэ. Тэрэнэй оруулїан 5 дурад. 
хал жэл соо 50 мянган түхэриг алма- 
ха арга олгоо. 


Заводой инструментальна, шэрэм 
шудхалгын цехүүдтэ уралан нари- 
жуулагшадай хүдэлмэри мүн лэ Най- 
наар ябуулагдана. 


И, Пассек, ПВЗ-гэй 
рационализацийн бюрогой 
начальник. 


һунгаха Пунгалта 


(4-дэхи нюур). / 


ЭЙ ТҮСЭБЫЕ БОЛЗОРҺООНЬ 
УРИД ДҮҮРГЭЕ! 


Социалистическэ шэнэ 
уялга абаба 


мелькомбинадай хү- 
дэлмэришэд, инженерно-техническэ 
хүдэлмэрилэгшэд болон албахааг- 
шад бүхы арга боломжонуудаа хам- 
тынгаа суглаан дээрэ хэлсэжэ 
үзөөд, табадахи табанжэлэй түсэ- 
бые болзорһоонь уридшалан дүүр- 
гэхын тула социалистическэ шэнэ 
уялга баталан абаһан байна. 
Табанжэлэйнгээ даалгабариие 1955 
оной ноябриин 1 хүрэтэр дүүргэхэ, 
жэлэй эсэс болотор 920 мянган тү- 
хэригэй продукци  үйлэдбэрилэн 
гаргаха гэһэн уялга абаад, комбина- 
дай хүдэлмэришэд эршэтэйгээр 
ажаллана. Үнгэрһэн һарынгаа түсэ- 


Улан-Удын 


бые 20 үдэрэй туршада дүүргээ, 
мүн 400 тонно продукци түсэбһөө 
гадуур үйлэдбэрилэн гаргаһан бай- 
на. Теэд мүнөөшье һарынгаа түсэб 
үни хада дүүргээд, даалгабариНаа 
гадуур гурил болон хүрпэй татажа 
ЭХИЛЭНХЭЙ, 
Эндэ гурилай заводойхидой дун- 
нүхэр Поповой хүтэлбэрилдэг 
бригада халаанайгаа даалгабариие 
хододоо үлүүлэн дүүргэжэ, түрүү 
зэргэдэ тоологдоно. Тус бригада ком- 
бинадай дирекциин, партийна эхин 
организациин дамжуулгын Улаан 
туг үнинэй барижа ябана. 


да 


Түсэбһөө гадуур 2 миллион 600 түхэригэй 
продукци үйлэдбэрилөө 


Кировэй нэрэмжэтэ олзоборил. 
гын артелинин (Улан-Удэ) коллектив 
москвагайхидай үнэтэ үүсхэлые дэм- 
жээд, шэнэ амжалтануудые туйлана. 
Артелиин хүдэлмэришэд үйлэдбэ- 
рийнгөө даалгабариие жэл бүри 
үлүүлэн дүүргэдэг дээрэһээ 2 
миллион 600 түхэригэй продукци 
түсэбһөө гадуур үйлэдбэрилэн гар- 
гаад байна. Энэнь — артелиин 
коллективэй бүхы хүсэеэ элсүүлэн, 
эдэбхи ехэтэйгээр ажаллаһанай 
аша үрэ мүн. 

Артелиин коллектив эмалированна 
амһартануудые улам ехээр бүтээн 
гаргаха зуураа, тэрэниие үй- 
лэдбэрилгые 1951 онойхитой сасуул- 


хада 10 шахуу дахин дээшэлүүлһэн 
байна. Артелиин үйлэдбэриин урга- 
хатай хамта кадрнуудай мэргэжэл 
улам дээшэлнэ, 1951 ондо энэ про- 
дукци үйлэдбэрилгөөр оройдоо З 
мастер байһан аад, мүнөө мэргэжэл 
шадабари Найнтай 60 гаран мастер- 
нууд тоологдоно. Мастернууд 
Васесва, Натанова, Вавилов гэгшэ- 
дэй хүтэлбэрилдэг бригаданууд даал- 
габаряа саг үргэлжэ 170—175 про- 
цент хүрэтэр дүүргэнэ. Ерэхэ жэлдэ 
тус артель мүнөө үеынхидэ орходоо 
2 дахин ехэ эмалированна амһарта- 
нуудые үйлэдбэрилхөөр хараална. 


Ж. Ринчинов. 


Абаһан уялгаяа бэелүүлжэ эхилэнхэй 


Табанжэлэйнгээ түсэбые уридша- 
лан дүүргэхэ гэһэн шэнэ уялгаяа 
Улан-Удын мяха-консервын комбина: 
дай хүдэлмэришэд, инженернүүд бо- 


лон технигүүд бэелүүлжэ эхилэн- 
хэй. 
Комбинадай колбасна цехын хү- 


дэлмэришэд продукци үйлэдбэрил- 
хэ даалгабаряа һара, квартал бү- 
хэндэ амжалтатайгаар 
юм. Цехын коллектив 
таараа дашуурангүй, 


дүүргэдэг | 
амжал-: 


ажалай, Ппуоликын аймагуудһаа мүнөө илан- 


бүтээсые дээшэлүүлхын түлвэ шан-: 


гаар тэмсэжэ, продукци үйлэдбэрил- 
хэ жэлэйнгээ даалгабариие нояб- 


рийн 7-до сүм дүүргээ. Тус коллек-| 


тив мүнөө шэнэ уялга абанхай. Энэ 


уялгаяа нэрэтэй түрэтэйгөөр дүүргэ- ! 


г--Хүдөө ажахЫда шэнэ тшехниКэ элБгээгдэнэ--- 


скэ таряанай совхозой хүдэл- 
мэрилэгшэ А.А. Кузнецовой 
| зохёойон «ЭМК-2» гэжэ таряа 

сэбэрлэлгын шэнэ машиные 
Челябинска тракторна завод 
| бүтээн гаргаба. 
! 


| Челябинска областиин Увель- 


Шэнэ машина хадаа 
ажахын элдэб  кульгурануу- 
дыс--шэнинсэ, хара таряа, 
овёс болон бусад культурануу- 
дые эрхим шанартай эдеэ хоо- 
| лой орооһон болоторынь сэбэр- 
лэхэ зорилготой юм. «ЗМҚ-2» 
| гэжэ маркын таряа сэбэрлэл- 
гын машина хадаа · ашаглал- 


хүдеө 


= 


| 


наа ИОНИ 


гынгаа талаар иимэ онсо ил- 
гаатай юм: час соо 15 тонно 
хүрэтэр шэннисэ сэбэрлэхэ туй- 
лай ехэ бүтээсэтэй, орооПо та- 
ряае бункерта мєханизирован- 
нээр үгэхэ, мүн сэбэрлэгдэһэн 
таряае автомашинада механи- 
зированнээр ашаалха шадал- 
тай байна. 

Энэ машина 4,5 киловатт хү- 
сэтэй элсктромотороор хүдэлхэ 
юм. Тэрээнэй хүндынь шэгнүүр 
1710 килограмм болоно. 


ч Ж 4 
Харгын машинапуудыс бү- 
тээлгын Харьковска заводто 


СОА 


ЗУРАГ ДЭЭГЭ: «ЗМК-2» гэжэ маркын таряа сэбэрлэлгын шэнэ 
машина хүдөө ажахын Бүхәсоюзна выставкэ дээрэ. 


оо 


гашшсэшшшлэлүш-шшшошслшїллшошилши032шиилшишыг ээ 


хын түлөө хүдэлмэришэн бүхэн шан- 
гаар тэмсэжэ байна. 

ЖҖэлэйнгээ даалгабарине арба 
Нарын туршада дүүргэһэн жела- 
тинова цехын коллектив ажалайн- 


гаа эршые ТПуладханагүй. Цехын 
хүдэлмэришэд Леонова, Ананьи- 
на болон Быкова гэгщэд ажа- 
лай бүтээсые дээшэлүүлхэ талаар 


бага бэшэ амжалта туйлана. 
Комбинадта үүсэлэгдэхэ мал рес- 


гаяа олоороо ерэжэ байна, Үүсэлэл- 
гын цехын конвейер эдэ үдэрнүүдтэ 
хүдэлмэреэ улам шангадхана. Тус 
цехын 20 гаран бригаданууд ажалай 
вахтада жагсанхай. 


Генеральна 


А, Шестаков. 


«М-4» гэжэ маркын юумэ тээ- 
дэг машина бүтээгдэбэ. Шэнэ 
машина хадаа отологдоһон 
бүргааһа, модонууд болон мо- 
доной түгсүүлнүүдые ашаалха 


байна. Юумэ тээдэг энэ 
машина 93,5 метр үндэртэ 
500 килограмм хүрэтэр ашаа 


үргэ хэ шадалтай. Оумэ тээл- 
гын энэ машина халаан соо 
100—120 кубическа метр модо 
ашаалха шадалтай. 

«М-4» гэжэ маркын шэнэ ма- 
шинанууд памаглиг ба шэнээр 
ашаглагдажа байгаа газар- 
нуудта хэрэглэгдэхэ юм, 


ЗУРАГ ДЭЭРЭ: «М-1» тэжэ 
юумэ тээдэг Шэнэ. машина. 
ТАСС-зй фотохронико. 


маркын 


Ассемблейн юһэдэхи сесси 


Политическэ комитедтэ (4-дэхи нюур). 


Трамвайно-троллейбусна 


Ленинград. 
управлепиин № 1 вагоц заһабарилгын 


заводой дэргэдэ пүнпин  нрофилактори 
нээгдээ. Тэрэ ирофилакторидо 50 хүн 
амаржл, эмнүүлнэ. Профилакторийн 
байра һайнаар түхеэрэгдэнхэй, комнато» 
нууд соогуурнь сэсэгүүд. таатай зохид 
мебель табигданхай, Олон тоото ном, га- 
зета журналнууд бии юм. Амарагшад 
үдэшэндоө телевизионно дамжуулгануу- 
дыс харана. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: амарагшад телевизорэй 
дэргэдэ ТАСС-эй фотохронико. 


Арадай судьянар болон 
заседательнуудта түрүү 
хүнүүд дзбжүүлзгдэнз 


Эрхимүүдээ дэбжүүлбэ 


Ториин аймагай Торийн МТС-эй 
инженерно-техническэ хүдэлмэри- 
лэгшэд, «Улаан Тори» колхозой гэ- 


шүүд ба аймпотрсбсоюзай хүдэл- 
мэрилэгшэд өөһэдынгөө хам- 
тын суглаанууд дээрэ арадай 


судьягаар Ппунгахын түлөө Петр Бо- 
рисович Малакшиновай кандидату- 
рые нэгэн дуугаар дэбжүүлээ. Нү- 
хэр Малакшипов 1952 ондо Иркут- 
ска юридическэ Пургуули дүүргээд, 
Хориин аймагай поридическэ кон, 
сультациис даагшаар хүдэлмэрилхэ 
зуураа, өөрынгөө даалгабарита 
ажалда ханамжатай Тайнаар хан- 
далаг байһанаа харуулаа. 

Һаяхан «Улаан Бургалтай» кол- 
хозой гэшүүдэй хамтын суглаан бо- 
ложо, тэндэ сугларагшад нүхэр 
Малакшипновай каидидатурые нэгэн 
дуугаар дэмжэбэ, Удаань суглараг- 
шад өөһэдыпгөө дундаһаа эрхим хү» 
нүүдые арадай. заседательнуудта 
кандидадуудаар дэбжүүлһэн байна. 
Тэрэ тоодо колхозой эрхим луговод 
Норбо Батусвнч Цыбиков арадай 
заседательда кандидадаар дэбжүү- 
лэгдээ. Энэ нүхэр олон жэлэй тур» 
шада луговодоор хүдэлмэрилхэ зуу» 
раа, хододоо үндэр ургаса ургуул» 
жа, эрхим ажалаараа аймаг соогоо 
суурхаһап байпа. Норбо Батуевич 
агротсхинческэ түрүү аргыс өврын- 
гөө участок дээрэ һайнаар хэ- 
рэглэжэ шадаһанай ашаар энэ жэл- 
дэ даалгабарита 54 гектар участок 
дээрэ дупда зэргээр гектар бүрийн 
20 цситиср үбһэ ургуулаа. : 

Мүп олон. жэлэй туршада Доодо- 
Бургалтайн сомоной Совсдэй: түрүү- 
лэгшээр хүдэлмэрилїїэн нүхэр Б. Н. 
Тупксев арадай зассдатсльда канди- 
дадаар дэбжүүлэгдээ. 

“Мүпөө Дээдэ-Бургалтайн, Доодо- 
Бургалтайн, Обёорой ћунгуулиин 
пунктнууд һунгагпғадай список зо- 
хёбожо дүүргээд үлэгэнхэй. Колхо- 
зой партийна эхин организаци Пун- 
гуулиин бэлэдхэлэй ба малай үбэл- 
жэлгын үсдэ хүдэлмэрилхынь тулада 
13 хүнһөө агитколлектив бүридхэ- 
лэн байна. Е. Ринчинова. 


Арадай кандидат 


Хүдэлмэрнин үдэр дүүрэнхэй. Тии- 
бэшье паровозо-вагонно заводой 
главна технологой кабинет соо хүн 
зон олон. Эдэнэр арадай заседатель- 
нуудта кандидадуудые дэбжүүлхэеэ 
срээд, профсоюзна суглаанай эхил- 


хые хүлеэжэ байба. Уданшьегүй 
суглаан эхилбэ. 
Цехын начальник нүхэр А. А. 


Қыштымов түрүүлэн үгэ абажа хэ- 
лэхэ зуураа, техник Мария Емелья- 
повна Михайловас арадай засе- 
дательда кандидадаар дэбжүүл- 
пэб, гэжэ мэдуулбэ. 

Бидэнэр Мария. Ёмельяновнае 
гурбадахяа дэбжүүлбэбди, гүрба- 
дахяа Пупгахабди,--гэжэ инженер 
Трепалин хэлэбэ. Главна технологой 
таһагай ипженернүүд, технигүүд ба- 
лон хүдэлмэришэд нүхэр №. Е. Ми» 
хайловае арадай зассдательда кан- 
дидаар нэгэн дуугаар дэбжүүлбэ. 

№. Власьевский. 


ПАРТИЙНА АЖАБАЙДАЛ 


Партийна эхин организацинуудыг 
тодорхойгоор хүтэлбэрилхэ 


КПСС-эй Улан-Удын Жоелозно- 
дорожно районой МУЇМ-дохи конфе- 
ренци һаяхан болобо. Партиин рай- 
комой тоосоото элидхэлыес тэрээ- 
нэй иэгэдэхи секретарь нүхэр Нож- 
кин хэһэн байна. 

— Манай районно партийна орга- 
низаци тоосоото жэлэй турша соо 
КПСС-эй ХІХ съсздын табийан, 
мүн тэрээнһээ хойшо парти, прави- 
тельствын хараалһан программа- 
нуудыс бэелүүлхэ хэрэгтэ районойн- 
гоо ажалшадые элсүүлэн хүтэлбэ- 
рилоө, — гэжэ нүхэр Ножкин элид- 
хэлээ эхилнэ. Доторойнгоо резерп- 
нүүд болон арга боломжонуудыс 
үргэнөөр хэрэглэн, районой пред- 
приятинууд 1954 оной 10 Парын тү- 
сэбыс валовой продукци гаргал- 
гаар 110 процент, товарна продукии 
гаргалгаар 106 процент дүүргэбэ. 
Паровозо-вагонно завод, мотор за- 
ћабарилгын завод, паровозно депо, 
хилээмзпэй завод, Чкаловай нэрэм- 
жэтэ иромартель болои бусад мүнөө 
жэл хүдэлмэрсэ нилээд ћайжаруул- 
жа, 11 ћарынгаа программыс Лгуу- 
ехэ Октябрийн 97-дохи жэлэй ой 
хүрэтэр дүүргэлэн байна: Хүдөө 
ажахыда тупаламжа болгожо, райо- 
поймнай предириятипууд мүнөө жэл 
олон зүйлэй їшэнэ зэмсэг хэрэгсэл- 
нүүдыс (зернопульт болон бусад) 
бүтээл гаргайан байха юм. Ранио- 


нализаторска дурадхалнууд олоор 
ороно, үйлэдбэриин новаторнууд 
улам олошорно. 

Эдэ амжалтапууд хадаа манай 
райопой партийна организацийн 
зүгһоө партийно-эмхидхэлэй болон 


нинтэ-полцтиескэ хүдэлмэринн хэм- 
жээс дээшэлүүлїэнэй аша үрэ мүн. 


Гэхэтэй хамта, мапай райкомой 


хүдэлмэридэ алдуу дутуунууд үшөөл 
олон бил гэжэ элидхэлшэ тэмдэглэ- 
нэ. 


Районой олохон предириятинууд 
гол шухала зүйлпүүдыс бүтээн гар- 
гаха талаар гүрэнэй даалгабари- 
пуудые дүүргэнэгүй гэжэ злидхэл- 
э болон делсгадууд тэмдэглэбэ. 
Жэшээлбэл, ПЭ аорзихы, дээрээ 
түсэбөө дүүргэбэшье, паровоз болон 
вагон зайабарилан гаргаха түсэбөө 
оройдоо 85—90 процент дүүргээ. 
Районой барилгын организацинууд 
илангаяа муугаар хүдэлмэрилнэ. 
Ажалшадай культурна ба ажаћуу- 
далай зрилтэнүүд гүйсэд хангаг- 
дапагүй. Энэ хэрэгтэ зорюулагда- 
жа, 93 миллион түхэриг мүнгэй ха- 
раалагдаһаи аад, гүйсэд ашаглаг- 
даагүй. Хиринисын завод хангалта- 
гүйгөөр хүдэлжэ, энэ жэлэй шоур- 
та 20 таран миллион хирийнсэ дутуу 
хээд байна. Продукцини шанарай 
түлөө олон предприятипууд муугаар 
тэмсэнэ. 1183 дээрэ, жэшээлбэл, ћа- 
рын турша соо 250 гаран дахин го- 
лодоһоп гаргагдаһапн байна. Оло- 
хон продприятипууд дээрэ ажалай 


журам Пула, техпологическа ёһо 
журам хапгалтагүйгөөр бэслүүлэг- 
дэдэг. 

Эдэ дутагдалнуудай 
ММММ, 


ТҮЛЖ эт районой 
партийна конференцийтээ) 
үнийн л 

шалтагааниинь юуб гэхэдэ, партийн 
Железнодорожно. райком, тэрэнэй 
таһагууд, тус районой заводской 
комитедүүд партийна эхин органи- 
зацинуудай хүдэлмэрине һулаар хү- 
тэлбэрилөө, тэдэпэртэ багаар тућһа- 
лаа, цех болон бригадануудай хү- 
дэлмэрийе ћайжаруулха хэрэгтэ це- 
хүүдэй парторганизацинууд болон 
партгруппануудыс элсүүлжэ шадаа- 
гүй гэжэ делегадууд Гончарова, 
Славута, Мельников, Мезенин, Кла- 
дити, Цепке гэгшэд хэлэбэ. 


- Нүхэр Ножкин райкомой хү- 
дэлмэри тухай тоосоото элидхэл 
соогоо ажахын асуудалнуудта ехэп- 
хин  анхаралаа табяад, партийна 
эхии органнзацинуудай хүдэлмэри- 
дэ тодорхой Пайи сэгнэлтэ үгөөгүй, 
зарим гээгдәпги предприятинуудай 
парторганизацинуудай муугаар хү- 
дэлмэрилђэнэй гол шалтагаануудыс 
гүнзэгыгөөр элирүүлээгүй, -- гэжэ 
делегат Мезенин шүүмжэлээ.-- Энэ 
юун дээрэїээ болооб гэхэдэ, райко- 
мой бюро, тэрэпэй секретарьнууд 
партийна эхин организацинуудтаяа 
холбоо барисаа муутай, предприя- 
ти, цехүүдтэ үсөөн ябадаг, тэндэхи 
хүдэлмэри болон ажабайдалыс ба- 
гаар мэдэдэг. Жэшээлбэл, нүхэр 
Ножкин райкомой пэгэдэхи секре- 
таряар хүдэлхэ үедөэ манай 4-дэхи 
отдоленийн парторганизацида орой- 


доо нэгэл үзэгдөө эи. 
— Манай  райондо, |илангаяа 
ПВЗ дээрэ хүдэлмэришэдэй байра 


культурна, болбосоп тү- 
хэлтэй болгохо, тэдэпипе ћайн гэр 
байраар хангаха хүдэлмэри тон 
муугаар ябуулагдана, -- гэжэ деле- 
гат Кладити тэмдэглэбэ.-— Партнин 
райком (нүхэр Ножкин) райгүйсэд- 
ком (нүхэр Панов) хоёр эпэ хүдэл- 
мэрине бэсһээ зайлуулдаг. Мүн за- 
водой хүтэлбэрилэгшэд тус асууда- 
лыс түргЭпөөр шиндхэдэггүй. Баһа 
КПСС-эй обкомшье энээн тушаа ан- 
харалаа багаар табина. 


байдалыс 


Арадай гэгээрэлэй хэрэгые пар- 
тинн райком гүйсэд һайнаар хүтэл- 
бэрилнэгүй гэжэ делегат Цепке 
тэмдэглэбэ. Һургуулнин парторга- 
пизашшуудта райком, тэрэнэй про- 
паганда ба агитациин тапаг тон 


багаар туһална, секретарьнуудай 
семинар, багшанарай зүблөөн гэхэ 
мзтын эмМхидхэлэй хүдэлмэри хэг- 


дэнэгүй гэжэ тэрэ шүүмжэлбэ. 

Гадна, ажалшадай дунда естест- 
венно-паучна пропаганда  Пулаар 
ябуулагдана. Энэ шухала хүдэлмэ- ! 
рипе райкомой боро тодорхойгоор 
хүтэлбэрилнэгүй гэжэ пленум тэм- 
дэглэбэ. 


Железиодорожно районой алишье 
предприятипе абаад үзэбэл, хүдэл- 
мэришэнэй олонхинь залуушуул. 


үндэйэн | Тиихэдэ залуу хүдэлмэришэдэй дун- 


ээ 


БУРЯТ- арасан “БЭЯ 


да Ппамуу һалгай ябадал олоор үзэг- 
дэдэг. Инмэһээ залуушуулые ком- 
мунистическээр хүмүүжүүлхэ та- 
лаар районой комсомольско органи- 
зациин урда угаа ехэ зорилго та- 
бигданхай. Теэд, тус зорилгоёо 
ВЛКСМ-эй Железнодорожно рай- 
ком тон хангалтагүйгөөр дүүргэнэ, 
гэжэ делегадууд  Рыжова,.Бенеш, 
Степанов, Будажабон гэгшэд шүүм- 
жэлбэ. 


- Ажалшадай дунда, илангаяа 
залуушуулай гэр байрануудта атн- 
тационно-ойлгууламжын, хүмүү- 
жүүлгын хүдэлмэри ябуулха хэрэ- 
гые манай комсомолой райком тоо- 
доггүй, залуушуулай хамтын бай- 
рын хаана байдагыесшье райкомой 
секретарь нүхэр Мельников мэдэ- 
дэггүй, -- гэжэ делегат Рыжова 
шүүмжэлбэ. 

Районой худалдаа наймаанай, 
ниитын эдеэ хоолой предприятинуу- 
дай хүдэлмэридэ бии байћан ехэ- 
хэн дутагдалнууд тухай долегадууд 
Панов, Телешков болон бусад хэлэ- 
бэ. Район соо юрэнхы дээрээ эд ба- 
раанай эрьесын түсэб дүүргэбэшье, 
шухала шухала ассортиментын та- 
лаар олохон предприятинууд (Бур- 
монторг. болон бусад) түсэбөө 
дүүргээдүй. Худалдаа наймаанай 
хүлэлмэрилэгшэдэй дунда журам 
пула, эд хэрэглэгшэдтэ юумэ худал- 
дахадаа дутуу хэмжэхэ, шэгнэхэ, 
пайн эд бараас дараха, нюуха, коо- 
перативна зөөринс үрихэ ушарнууд 
олоп. Эдэ дутагдалцуудыс усадхаха 
талаар райком, тэрэнэй худалдаа 
наймаанай тайаг үрэ дүн гарахаар 
хүдэлмэри ябуулаагүй гэжэ тэдэ 
шүүмжэлбэ. 

-- Үйлэдбэринс эмхидхэхэ асуу- 
далпуудыс гүнзэгыгөөр шэнжэлэн 
үзэхэ, гээгдэнгн предприятинуудыс 
өөдэнь татажа, түрүүшүүлэй зэр- 
гэдэ оруулха зорилго ЖҖелсзнодо- 
рожно районой парторганизацинуу- 
дай үмэнэ табигдана, -- гэжэ. кон- 
ференци дээрэ үгэ хэлэйэн партнин 
Улан-Удын горкомой секретарь 
пүхэр Продайвода тэмдэглэбэ. 

Тус 
обкомой секретарь нүхэр Климов 
үгэ хэлэжэ, Железнодорожно райо- 
ной партийна организацини урда 
мүнөө үсдэ табигдаад байпан гол 

шухала зорилгонуудые тодорхойл» 
бо. 

- Кадрнуудые 
хүмүүжүүлхэ хэрэгые Найжаруулха, 
партийна эхин организацинуудта 
үдэр бүрийн туһаламжа үзүүлхэ, 
тэдэнэй хүдэлмэринс тодорхойгоор 
хүтэлбэрилхэ, партийна гэгээрэлэй 
хэмжээс эрид дээшэлүүлхэ хэрэгүү- 
дые райкомой шэнэ 
саг соо шиндхэхэ зэргэтэй, 
нүхэр Климов тэмдэглэбэ, 


Партийна эмхидхэлэй болон нин- 


тэ-политическэ хүдэлмэриие һайжа-і 
зорюулһћан дэлгэ-: 


 руулха ябадалда 
рэнгы тогтоол конференци баталан 
баба. 


КПСС-эй райкомой 
пленум боложо, райкомой секре- 
тарьнуудаар нүхэд П. Е, Ножки, 
Г. С. Сухотин ба А, Н. Курдюков 
тэгшэд Пунгагдаба. 


Арадай сүүдүүдые Їунгаха Пунгалта 
гүрэнэй шухала хэрэг | 


РСФСР-эй  Верховно Соведэй 
Президнумэй Указай ёһоор, арадай 
сүүдүүдыс  Пунгаха Пунгалта 1954 
опой докабриин 12-то, воскресенидэ 
болохонь, 

Энэ һунгалта  совстск9 де- 
мократини шэнэ толотомо илалтань 
болохо байна. Социалистическэ хуу- 
лние саашадань бэхижүүлэн сахил- 
гада арадай сүүдүүдэй һунгалта- 
нууд схэхэн удхашанартай. 

ССР Союзай Конституцинн 109- 
дэхи статьягай үндэһөөр арадай су- 
дьянар ба арадай заседательнууд 
хадаа бүгэдэнинтын, сэхэ ба тэгшэ 
Тупгуулийн эрхыс үндэйэ болгон, 
нюуса голосованлар гурбан жэлэй 
болзороор тэрэ районойнгоо граж- 
данинуудаар Пунгагдаха юм. 


Һунгаха эрхэсэ сүүдээр хайагдаа- 
гүй, 18 напа гүйсэлэн бүхы гражда- 
нинууд -- эрэшүүл ба эхэнэрцүүд 
өорынгөө. районой арадай судьяна- 
рые болон арадай зассдательнуу- 
дыс һупгаха байна. Советскэ сүүд 
арадай сүүд мүн. 

Арад зоноор Пунгагдадаг совет- 
скэ сүүл хадаа Охтябрьска револо- 
цини агуусхэ туйлалтануудые хам- 
гаалха, советскэ арадай сүлөөтэй 
ба зол жаргалта ажаһуудалые са- 
хнха уялгатай байна. 

СССР-эй Конституци хадаа судья- 
нарай дулдыданги бэшэ, имагтал 
хуулида мэдэлтэй байха ябадалыс 
хангана. Совстскэ Союзай, ‚ Комму» 
нистическэ парти 


болон: “Саветскэ! 


ТОМЯЛогДоОДОг: ‘байха юм. 


правительство энэ шухала консти- 
туционно заабарине бэелүүлхэ хэ- 
рэгтэнь судьянарай ажал-ябуулгада 
бүхы арга байгуулаа. 


В. И. Леини сүүдэй ажал- 
ябуулгада ажалшан бүхэнийе ха- 
баадуулха хэрэгэй угаа шухала бай- 
Һапиис нэгэнтэ бэшэ заагаа һэн. Со- 
ветскэ сүүдтэ арадай заседатсль- 
нуудай судьянартай адли эрхэтэй- 
гээр хабаадалга хадаа леинискэ энэ | 
заабаринн бодото дээрээ бэелүүлэг-, 
дэжэ байһыень харуулна. 


Сүүдэй хүдэлмэридэ арадай за- 
седателинн уялга дүүргэн хабаада- 
ха зуураа, хэдэн зуугаад, мянгаад 
гражданинууд гүрэниине хүтэлбэрил- 
хэ талаар ехэхэн Тургаал абажа, 
тэдэнэр өөһэдынгөө мэдэрэлые дээ- 
шэлүүлхэһээ гадна, арадай сүүдүү- 
дэй нэрэ хүндые арад зоной дунда 
дээрэ үргэнэ. Сүүдэй ажал-ябуул- 
гада үргэн нинтэ ажалшадай хабаа- 
далга имагтал манай социалистиче- 
скэ орон дотор бэелүүлэгдэнэ. Ка- 
питалистическэ оронуудта судья- 
нар арад зоноор Ћунгагдадаггүй; 
харин томилогдодог байха юм. Ка- 
питалистнуудай аша туһые хамгаал- 
даг буржуазна сүүдүүд буржуа- 
зин зарсануудһаа бүридэдэг байна. 

Жэшээлхэдэ, Англида лорд-канц- 
лераар томилогдодог графствонуу- 
дай судьянарїаа бэшэ судьянар 
Англиин королбор томилогдодог 
байна. Тиихэдэ Францида респуб- 
ликын президент судьянарыс 10- 
милдог юм. Америкын Холбоото 
Штадуудтахн олохон штадуудай 
ысудьянар: тус штадай губернатораар 


Манай совстскэ сүүд имагтал 
ажалшадай аша тупада алба хэнэ. 
Арадай сүүдэй хүдэлмэридэ түрүү 
хүдэлмэршнэд, колхознигууд болон 
интоллигенциин түлөөлэгшэд хабаа- 
далсадаг. 


Арадай сүүдүүдые Пунгаха 205 
римтэй зохилдуулан, манай респуб- 
лиха дотор хамта дээрээ Пунгуу: 
лиин 84 округ байгуулагдаба. Тинн, 
ћунгуулнин округ бүхэндэ арадай 
нэгэ судья, 60-Паа 75 хүн хүрэтэр 
арадай заседательнууд һушагдаха 
байна. 

Сүүдүүдэй байгуулалта тухай 
гаргагдаһан советскэ хуулнин ёһоор 
93 найа хүрэһэн һунгуулиин эрхэ- 
тэй советскэ гражданин судьягаар 
һунгагдаха эрхэтэй байна. 


Арадай сүүдүүдые һунгаха һун- 
гуулийн округто тэндэхи ара- 
дай сүүдэй ажал-ябуулгаяа хэдэг 
территори дээрэ оршодог бүхы һуу- 
рин газарнууд орохо юм. 


Арадай сүүдүүдэй хоёр гү, али 
дээшэ участогуудтай районуудта 
судебнэ участогуудтань зохилдуу- 
лан һунгуулиин округууд байгуу- 
лагдана. 


Арадай судьянарта болон арадай 
заседательнуудта кандидадууд оло- 
ниитын ба ажалшадай общество- 
нууд, коммунистическэ организаци- 
нууд,  профессиональна союзууд, 
кооперативна болон залуушуулай 
оргацизацинууд, культуриа общест- 
вопууд, мүн зэрэшэлэн предприяти- 
нуудай ба эмхи зургаануудай хү- 
дэлмэришэдэй болон албахаагша- 


ша тас ос Хэнөни ИЙ би энлүэинжэнйлэс А а" ЇВ 


конференци дээрэ КПСС-эй | 


ажахын артсльдэ тугалай типо. 
{ 
| 
шэлэн олохо ба | 


состав ойрын 
-- ГЭЖЭ : 


ЭэмхидДхэЭлЭй · 


1054 оной ноябриин 26. № 280, 
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х 
Типовой 


байрануудые барина 


| 
Р 


республикын 
» промышленна предприятинууд, 


Мүпөө жэлдэ 


организаципууд болон эмхи | 
зургаанууд малдаа дулаан бай- 
рануудые бариха худэлмэри- 
дэнь колхозуудта ехэхэн түһа- 
ламжа үзүүлһэн ба үзүүлжэ- 
шье байпа. Тэдэнэр өөһэдып- 
гөө хүсөөр колхозуудта типо- 
рой шэнэ байрануудыс барина. 


Жэшээнь, Улан-Удын город- 
ской  коммуиальна  ажахын 
коллектив Тарбагатайн айма- 
гай Сталинай нэрэмжэтэ хүдөө 


эж 


вой байра барижа байна. Бай- 
ра хушагшад Р. Бурнашев, 
И. Корытов гэгшэд барилга 
дээрэ Пайнаар хүдэлмэрилнэ. 
ЗУРАГ ДЭЭРЭ: (зүүн гар- 
наа) Р. Бурнашев, И. Корытов 
гэгшэд хүдэлмэрилжэ байна. 


Ф. Сорокиной фото. 


Механизаторнууд 
малшадта туһална 
Кяхтын МТС-эй олохон механи- 
| заторнууд партнин ЦК-гэй сен- 
тябрьска Пленумэй тогтоолые бо- 
дотоор бэелүүлэн, тракторна хүдэл- 
мэрийн сезонно түсэбүүдые үлүүлэн | 


глайнаар харууїалаад, 


! дүүргэһэн байна. Тэдэнэй тоодо тү- | 


| сэбоө 199 процент дүүргэһэн трак- | 
| торист Д. Цыбиков, 189 процент 
| дүүргэлэн В. Осеев, 154 процент 
езе Б. Дабаев болон бусад 
· ороно. Мүп сезонойнгоо даалгаба- 
| рипе амжалтатайгаар дүүргэһэн 
| комбайнериууд олон юм. 

| Мүнөө МТС-эй механизаторнууд 
машина зэмсэгүүдээ заһабарилхын 
! хажуугаар олонхидынь малай үбэл- 
! жэлгые үнгэргэлгэдэнь колхозуудта 
! тупалжа байна. Тэдэнэр трактор- 
нуудаа абажа гараад, фермэнүүдтэ 
барилгын модо, үбїїз тэжээл шэ- 


рэнэ. 
Д. 


Болхоев. 


дай, сэрэгэй частьнуудта сэрэгэй 
алба хэгшэдэй хамтын суглаануу- 
даар, колхозуудта болон тосхонууд- 
та таряашадай, совхозуудта алба- 
хаагшадай болон хүдэлмэришэдэй 
хамтын суглаануудаар дэбжүүлэг- 
| дэдэг. 

Арадай сүүдүүдыс Пунгаха һун- 
галта эмхидхэлэйпгээ талаар зарим 
тэды илгаатай байдаг. 

Арадай сүүдүүдые Пунгаха Пун- 
галтада бэлэдхэхэ, тэрэниис үнгэр- 
гэхэ бүхы хүдэлмэри ажалшадай де- 
путадуудай Совсдүүдэй гүйсэдхэхэ 
комитедүүдтэ даалгагдана. Һунгуу- 
лийн окружиой болон участково ко- 
миссинууд байгуулагдахагүй байна. 
Һунгуулиин біоллетеньнүүдыс аба- 
хыпь тулада Пупгуулнин пунктнууд, 
тинхэдэ үгтэйэн голосуудыс тооло- 
хын тулада счётно комиссинууд бай- 
гуулагдаха ёһотой. Голосовалха ту- 
хай үнэмшэлгэ үгтэхэгүй, Энээнэй 
урда тээ болоһон Пупгалтада орхо- 
доо энэ жэлэй .ЛПунгуулийн кампа- 
нинн болзор 45 үдэрїїөө 20 үдэр хү- 
рэтэр богони болгогдонхой. 
Арадай судьянарта болон заседа- 
тельнуудта кандидадуудые дэбжүүл- 
їзэн нийтын бүхы организацинууд 
болон ажалшадай обществонууд 
Пунгалтын болохоһоо 15 хоног урид 
өөНэдынгөө кандидадуудые ажал- 
шадай депутадуудай районно гү, али 
городской Соведүүдэй гүйсэдко- 
муудта регистрировалхэ ёПотой. 


Һунгалтатай дашарамдуулагдан, 
нютагай Соведүүдэй үмэнэ тон ехэ 
зорилгопууд табигдана. Тэдэнэр 
хадаа РСФСР-эй Конституциин ба 
СССР-тэ, союзна, автономно рес- 
публикануудта сүүдүүдые байгуул- 
ха хуулийн, РСФСР-эй арадай сүү- 
дүүлые Бупгаха Пупгалта тухай Дү: 
римүүдэй .эрилтэнүүдыс наринаар 
сахни, Пунгуулинйн кампапинсе үне 
гэргэхэ уялгатай. 


МАЛАЙ ҮБЭЛЖЭЛГЭДЭ ҮДЭР БҮРИИН 
АНХАРАЛ ХАНДУУЛХА 


Хәлэһэн | үгэд88: Хү03Х80ди 


Арба гаран жэл соо Һаалишаар 
хүдэлмэрилнэб. Түрүүшынь долоон 
жэл “со тотагай үүлтэрэй үнсэдыс 
һааляг “айгааб. Һүүлээрнь симмен- 
яст оо) үүлтэрэй үнеэдэй фермэдэ 
һаг іншаар томилдгдоо зэм, Мал 
һайналр удхэхэ гээшэ харуупалгын 
хүсэн хэм. Тинм2һэу :маршье малые 
эдсэлүүлээд 
шэмэ эхээр үгэдэг 
“муугаар эдеэлүүл- 
хэдэ туража, ехэ «ариг, өөдэл- 
сэгүй байдаг, тиимэ мал түргөөр 
муудажа гарзалжашье болодог бай- 
на. Туранхай малһаа гғараһан түл 
дорой муу мал болодог юм. 
үүлтэрэй үнеэд 
һу схэзр үгэдэг. Типмэһээ инмэ 
үүлтэрэй малыс олоор үсхэбэрил- 
хые оролдопобди. Мүнөө жэлдэ ма- 
пай колхозой племенной малай фер- 
мэдэ зуугаад шахуу симментальска 
үүлтэрэй үнсэд бий. Хойто жэлдэ 
эдэнэй тоос бүри олошоруулхабди. 


Намда 11 үнсэн даалгагданхай. 
Үнгэрэгшэ жэлдэ тэдэ үнеэдїээ 13 
тугал абажа, бултыень түлжүүлээб. 
Үнсэдэймии хүшэ шадал Тайнуул, 
зундаа һайнаар бэлшээгдэжэ, тарга- 
луулагдаа, Ажахын үнгэрһэн жэлдэ 
үнсэн бүхэнїїөө дунда зэргээр 1376 
литр Пү  Лаагааб, Эпз тоо 
1952—1953 онуудайхида орходоо 
жэшээгүй ехэ гээшэ. Туйлайан ам- 
жалтаараа Һанаагаа амархагүйб. 
Ерэхэ жэлдэ бүри ехэ амжалта туй- 


байхада ашаг 
гээшэ. Малые 


“СиммМоптальска 


лагдаха. Үнсэн бүрппөә 2500 литр 
Пү Пааха, пэгэшьс толгой үнсэ Пу- 
байруулапгүй тугаллуулха гэһэп 


уялга абанхайб. Тинхэдэ малай энэ 
үбэлжэлгын үедэ үнеэдээ тобир тар- 
ганаар харууһалжа, ондо оруулха 
байнаб. Абаһап эдэ уялгануудаа 
дүүргэхэ арга боломжо манда бии. 


Һаалишадай амжалта туйлаха хэ- 
рэгтэ зоотехник схэ үүргэ дүүргэхэ 
зэргэтэй. Яахадааб гэхэдэ, энэ мэр- 
гэжэлтэ хадаа тэжээлэй рацион 
зохёодог, үпеэдые ямар сагта, хай- 
шан гээд һааха, эдеэлүүлхэ тухай 
заабари үгэдэг, манда туһалалсадаг 


байна бшуу. Энэ үүргэеэ манай энд» 
хи зоотехник нүхэр Бараднев Ми 
хайлов муу бэшээр дүүргэнэ. Эв 
нүхэр бидэ паалишадай хүдэлмэрий 
хододоо шалгадаг, малаа Эд 
лүүлхэ үсдэмнай байлсадаг, Ду) 
дундануудысмнай хэлэжэ  үгздэ 
шүүмжэлдэг юм. 7Кэшээлхэдэ, її 
ин нэгэ үйсэн сүүдхэдээ 16-1 
литр Пү үгэжэ байтараа гэнтэ ө 
таташоо Пэн, Тиихздэнь нүхэр Бар 
диев-Михайловта хандаа Пэм. Эв 
нүхэр тэрэ дары фермэдэмнай еј 
жэ, тэрэ үнсэпэй тэжээлэй рациони 
нэгэ бага хубилгажа, ондоо болгон 
байна. Шрот, таряанай Пүүл багай 
үгэдэг болоод, орондопь ондоо ш 
мэтэ тэжээл шэмээгдэпэп байн 
Тингэн сасуу тэрэ үпеэмин эли бой 
Пү схэтэй болоо. 

Нүхэр Барадисв-Михайлов хир 
хирэ болоод, һаалишадыес суглуул 
жа, малай ашаг шэмыс хайшай Г33| 
дээшэлүүлхэ тухай хөөрэлдөө үнэр 
гэдэг. Үнсэдїїзэ 5 мянга гаран лир 
Ћү Һааһан республикын суута һаал. 
шап Долгоржап Цырендоржиевагаї 
дүй дүршэл тухай зоотехник Бар“ 
дпев-Михайлов ехэ зохидоор, оїР 
госотойгоор хөөрэжэ үгөө. Тэрэ хөв 
рэлдөөн соогоо манай колхоздо Ї 
һаалгые дээшэлүүлхэ талаар ямар 
арга боломжонуудай бии байш 
тухай, тэдэниие хайшан гэжэ хэрэг 
лэхэ тухай хэлэжэ үгөө. 

Нүхэр Цырепдоржисвагай ажат 
ладаг Карл Марксын нэрэмжэтэ ко» 
хозой эрхэ байдал манай колхозої 


хийоо юугээрээшье ондоо бэш, 
Їсэд, тэрэ колхозой ћаалиші, 
дай туйлалтануудынь манайхи 


орходоо 2--3 дахин ехэ, Тэдэнэр м 
лаа үлүү һайнаар эдсэлүүлдэг, 300 
техпическэ заабарийн ёһоор хару" 
һалдаг байна. Бидэпэр нимээр л 
ажаллаха ёһотойбди гэжэ хэле 
һэмдин. Тэрэл хэлсэһэпдээ хүрэхэ гэ» 
шэ манай папгин зорилго болоно. 


Мария Дармасва, Сэлэнгэ 
аймагай Кагановичын нэрэмжэтэ 
колхозой паалиша, 


“Малшадаа мартажархийан 
хүтэлбэрилэгшэд 


Мүнөө малай үбэлжэлгын харюу- 
салгатай үе эхилээд байна. Бүхы 
малаа бүрин бүтэнөөр үбэлжүүл- 
хын тула Заиграйн аймагай Димит- 
ровэй нэрэмжэтэ колхозой малшад 
эршэмтэйгээр ажаллаха ёпотой. Тин- 
мэһээ малшадта ажаһуудалай ба 
культуриа Пайн услови байгуулћап- 
паа, малшадай дунда нийтэ-полити- 
ческэ хүдэлмэри ябуулїїанйаа тэдэ- 
нэй хүдэлмэрп нилээд дулдыдаха 
байна. 

Гэбэшье, эдэ асуудалнуудта Ди- 
митровэй нэрэмжэтэ колхозой хү- 
тэлбэрилэгшэд анхаралаа багаар 
хандуулиа гэжэ тэмдэглэхэ шухала. 


Н ЭКэшээлхэлэ, Дээдэ Тальцы гэжэ га- 


“зарта пуурижайан фермын 


Ппаали- 
шад газетэ, журнал огто абадаггүй, 
эцдэнь улаап буланшье үгы юм. Эн- 
дэ малшадай байха Пайи гэр байра 
үгы, Хамтын байра гэжэ нэрэтэй 
гэртэ паалишад Надежда, Клардия, 
Анна Карбаиповатан, Агаша Белых 


Арадай судьягаар гү, али арадай 
заседателяар дэбжүүлэгдэйэн кан- 
дидадууд имагтал Ппунгуулийн нэгэл 
округ соо баллотировалагдаха юм. 
Р'егистрацида оропон каидидат бү- 
хэнэйнгөө пэрэ обогые, паһые, хү- 
дэлмэри тухайнь, партийпостинь ба 
тэрэпинс дэбжүүлһэн олониитын ор- 
ганизацини нэрые Пунгалта болохо- 
Поо 12 үдэр урид олопинтын мэдэ- 
хын тулада аймагуудай болон горо- 
дуудай гүйсэлхэхэ комитедүүд заа- 
тагүй тунхаглаха уялгатай. 


Совстскэ арад өөһэдыпгөө судья- 
нарта схэ эрилтэ табидаг байна. Со- 
встскз судья хадаа арад зоной 
дунда хүндэтэй болопон, дүй дүр- 
шэлөөр баян, культурна ба юриди- 
ческэ эрдэмтэй хүй байха ёїотой. 
Советскэ судья хүнүүдые шүүхэ ба 
пургаха моральна эрхэтэй, үнэн сэ- 
хэ хүнүүд байха ёПотой. 


1951 ондо болойон Пһунгалтаһаа 
хойшо манай республикып сүүдүү- 
дэй органууд нилзэд ехэ хүдэлмэри 
хэһэн байна. 7Кэшээлхэдэ, Баунтын 
аймагай хоёрдохи участогай арадай 
судья нүхэр Соболев, тус аймагай 
цэгэдэхи участогай арадай судья 
нүхэр Бадмаев, Түнхэнэй аймагай 
арадай судья нүхэр Қотнков, Хойто- 


Байгалай аймагай арадай судья 
нүхэр Иванов, Пригороднэ районой 
нэгэлэхи участогай .арадай судья 


нүхэр Мороков, Городской районой 
нэгэдэхи участогай арадай судья 
нүхэр Шишкина, Городской райо- 
ной хоёрдохи участогай арадай 
судья нүхэр Сабурова гэгшэд судеб- 
на участогуудайнгаа хүдэлмэринс 
нилээд ПайжаруулхаПаа гадна, һун- 
гагшадайнгаа урда тоосоото элид- 
хэлнүүдые хэнз, мүш политичсескэ 
темэпүүдээр лекци ушиацна. 

Арадай судьянар хадаа 
шадайнгаа урда саг үргэлжэ 


пупгаг- 
тОО- 


сохо- зуураа, совстскэ хуулине арад ! 


гэгшэд байдаг. Эндэнь түмэр псэшї 
бин. Тэрэннис түлихэдэнь дулаан б 
лодог, түлихэсэ болиходонь, гансат 
хүйтэн болошодог байна. Эдеэ х0 
лой продуктнуудыс хадагалха кл» 
довкошье байхагүй. Һаалишад гаж 
тэ, журналнуудыс абапагүй. Шатар 
даам, хүгжэмэй ипструментнүүд т 
хай хэлэлтэшьесгүй. Гїаалишад, м 
шадай дунда лекции, хөөрэлдөөнүй 
огто үнгэргэгдэнэгүй, Радио, элек 
рын гэрэл гэрнүүдтэнь оруулагдь 
нагүй. Һаалишад мүн дулаан хү 
сайа хунараар хангагдаагүй бай 
паар. 

Колхозой хүтэлбэрилэгшэд үх 
Макарова, ЇКазарбий гэгшэд малшг 
дыс дулаан гэр байраар, дулаан ху 
саһаар хангаха, тэдээндэ культури" 
ажабайдалай һайн услови байгуу, 
ха уялгатай байһан аад, юушье 5 
нэгүй. Тэдэнэр малшадтаа анх? 
ралаа хандуулдаг болохо ёПотой. 

Н. Васильев, 


зондо ойлгуулжа үгэдэг. Т00с00 
то элидхэлдээ Һайнаар бэлдэлэл т 
зарта тоосоото суглаапууд удха 1: 
гэлдэрвөр, һунгагшадай эдэбхитї 
хабаадалгатайгаар үнгэрдэр байх 
юм. 


Жэшээнь, Нижис-Ангарскын про 
приятинуудай Пупгагшадай суглаа 
дээрэ арадай судья нүхэр Иван 
вой тоосоото элидхэл тушаа үй 
хэлэйэн олон Пунгагшад зарим пре 
приятинуудай хүтэлбэрилэгшэдэ! 
ажал тухай хуулийс бүдүүлигээ 
эбдэжэ байћанине зүбөөр шүүмжэл 
һэн юм. Теэд, судья пүхэр Ивано 
эдэ, баримтануудһаа зүб тобішоло 
хэжэ, партиин айкомдо хэмжээ абе 
хын түлөө мэдээсэл эльгээћэп бай 
гаа. Тиин советскэ хуулипе бүдүүли 
гээр эбдэжэ байран зарим комму 
пистнууд партийна харюусалгадахь 
баадуулагдахаһаа гадна, тус пре 
приятинуудта ажалай хуули эбдәз 
ябадал зайсуулагдаа Пэн. 


Арадай сүүдүүдые Тунгаха ЇР 
галта сүүдүүдэй хүдэлмэрине сааш’ 
дань Пһайжаруулха хэрэгтэ ёхэ) 
туһалха байна. Манай совстскэ сүд 
гапсахап  социалистическэ зөөрі 
хогшолыс хамгаалаад ажал-ябуу 
гаяа хизаарладаг бэшэ, мүн СССР. 
эй Конституциии үндэївөр хүн бү. 
хэнэй политическэ, ажалай, гэр бїй 
далай эрхэнүүдыс ба тэдэнэй өө» 
дынь зөөринс хамгаалдаг байна. 

Агитаторнууд болон пропаганди? 
нууд хадаа СССР-эй Конституцию 
советскэ сүүдэй демократически 
принцинүүдые, коммунизм байгуу» 
ха хэрэгтэ тэрэнэй дүүргэдэг үүр» 
нүүдыс арад зондо ойлгуулха т 
лаар ехэ хүдэлмэрэн хэхэ зэргэтэй 


Д. МУНКОЁВ, БМАССРА 
Верховно сүүдэй түрүүлэгїїй 


1954 оной ноябрини 26, Л 280, 


128: 


Түсэбї їврө гадуур 40 мянган 
кубометдо үгэхэбди 


|Эгәэл энэ үедэ ой модоной про- 
мшленностийн урда тон ехэ эрилтэ 

игданхай. ІОуб гэхэдэ, модошод 
мдайнгаа ажахын улам ехээр ур- 
фка байһан эрилтые барилгын мо- 
ир гүйсэд хангаха ёпотой болоно. 


(Энә тон хүндэтэй ба харюусалга- 
і зорилгыс мэдэрһэн манай лес- 
Юмхозой хүдэлмэришэд, механи- 
трнууд моло бэлэдхэхэ, шэрэхэ 
мэйнгээ түсэбүүдые саг болзор 
юнь үлүүлэн дүүргэхын тулада бү- 
ч хүсэсэ элсүүлэн... хүдэлмэрилжэ 
мна. Жэлэй эхиндэ баталап аба- 
н уялгынгаа бїїоор СССР-эй Кон- 
жунини үдэр- -декабриип 5 боло- 
рр жэлэйпгээ түсэбыс сүм дүүр- 
эл, якварини 1 болотор 40 мяпган 
1бометр, барилгын модо Эхэ оро- 
пшгоо барилгануудта үгэхэ байна- 
л. Мүнөө модо бэлэдхэхэ жэлэй 
136 02, модо шэрэхэ түсэбиай 97 
шцент дүүргэгдэнхэй. Тэрэ тоодо 
” шэрэхэ 10 Парын | түсэб--109 
хцент дүүргэгдэһэн байна. 


(Манай леспромхоз республикын- 
1 ой модопой промьпплсниостиин 
Мэл томо, эгээл механизированнэ 
“дирияти юм, Леспромхозоймпай 


(д0 бэлэдхэлэй пунктнууд хоорон- 
10 түмэр замаар холбогдонхой. 
шодо склад хүрэтэр модо  шэрэхэ 
пэлмэри гансал түмэр замаар хэг- 
э. Тинмэїээ бидэпэр тон үсөөхэн 
хомашина ажахын юрый хүдэлмэ- 
Чэ хэрэглэдэг болонхойбди. 


Жэлэй түсэб дүүргэлгын тон харюу- 
гатай үс болохо 4-дэхи квартал 
Ю модо бэлэдхэлэй пунктпуудай 
хлектнвүүдэй дунда соцпалистиче- 
їмүрымсвөн үргэцвөр дэлгэрэнхэй, 
Ээ мүрысөөидэ Хара-Хүтэлэй пуик- 
н (начальнигынь И. №. Сницер) 
улектив түрүүлжэ ябана. Тус кол- 
тив туйлалан амжалтаараа 14- 
мгаа амарангүй, жэлэйнгээ түсэб- 
Юю гадуур модо элбэгээр бэлдэжэ 
йна. Хара-хүтэлэйхид леспромхо- 
“гоо дамжуулгын Улаан туг хэ- 
н һара соо барижа ябана. 


| 
| 
Ї 


Табадахи табанжэлэй түсзбыс 
зорпоонь урид дүүргэхэ талаар 
сквагай предприятинуудай кол- 
тивүүдэй үнэтэ үүсхэл модошо- 
Лймнай дунда халуунаар дэмжэг- 
з эхилбэ. Модо бэлэдхэлэй Сан- 
гэжэ пунктын элсктрохюреешэн 


Түмэр замаар дээдэ складїаа 
00д0 складта модо шэрэлгэ манай 
Уалромхозой ажахын гол хүдэлмэ- 
я болоно. Тинмэїээ түмэр харгын 
элмэриие ћайнаар табиха, ваго- 
одай эрьесыс түргэдхэхэ, парово- 
(?дыс пайпаар жолоодохо хэрэгтэй 
Мшин хүтэлбэрилдэг бригада па- 
Мозингуудай дунда дэлгэрһэн со- 
“їлистическэ. мүрысөөндэ хабаа- 
јасан, модо шэрэхэ лаалгабаряа 
үа бүхэндэ үлүүлэп дүүргэдэг. 
фигайнгаа. ёїсор хооһон иплат- 
ў0монуудыс модо бэлэдхэлэй. учас- 
уудай дээдэ складуудта  абаа- 
ад, тэплэћээ ашаатай вагопуудыс 
Шаан абадаг байнабли. 50—60 ки- 
Метрын газарта модонуудыес гээл- 
хролтодо оруулангүйгөөр график 
000 бусажа ерэхэ гээшэ тиимэ- 
бэлэхэн хэрэг бэшэ. Элдэб 
Ярта ушарай тохболдохогүйн ту- 
(ша вагои бүхэнэй техническэ зү- 
(В) ашаалагдайанипс наринаар 
ажа абаха хэрэгтэй, Вагонно 
эаерцууд пүхэд Костюк, Громов 
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Дэд энэ уялгаяа парипаар дүүр- 
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Иван Костромин, Нарын пунктын 
сортировшик Ц. Шоймполов, паро- 
возно машинист Популов, тракто- 
рист Нагуманов болон бусад моск- 
вагайхидай үүсхэлдэ харюу болгон, 
үдэр бүхэндэ нормоёо 140—200 про- 
цент хүрэтэр дүүргэнэ. Эдэ новатор- 
пуудай олонхинь табанжэлэйнгээ 
даалгабарита түсэбые байгша ондо 
дүүргэхэ том. 


Ажалай бүтээсые саашадань дээ- 
шэлүүлхын тулада бин байһан тех- 
инкэсэ дүүрэн хүсөөрнь ашаглаха, 
ажалай эмхидхэлыс улам Пайжа- 
руулха ба ажалай түрүү аргануудыс 
үйлэдбэридөө пэбтэрүүлхэ хэрэгтэй. 
Энэ талаар Хара-Хүтэл пуиктын, 
мүн шпала хюрвөдэдэг заводой хү- 
дэлмэришэд илангаяа амжалтатай- 
гаар ажаллана. Горхон, Сангои 
пунктиуулта модыс гэшүүйэтэй зан- 
дань таллуулха шэнэ арга хэрэг- 
лэгдэжэ, гэшүүһэ сэбэрлэхэ, галда- 
ха хүлэлмэрилөө олон хүн сүлөөлэг- 
дөө. 

Леспромхозой хүдэлмэриие бүхы- 
дэнь һайи ябана гэхэдэ алдуу боло- 
хо байна. Дутагдалнууднай олон. 
Нарын пунктын (начальнигынь нү: 
хэр Мункусв) коллектив мүрысөөн- 
дэ ехээр гээгдэжэ ябана. Модо бэл- 
дэхэ жэлэйвь түсэб оройдоо 80 ша- 
хуу процент болонхой. Иимэ гээг- 
дэлдэ оройонойнь шалтагаап 10уб 
гэхэдэ, ажалай эмхидхэл һула, ма- 
шина зэмсэгүүд муугаар ашаглагда- 
на, хүдэлмэринь пикличпостинни гра- 
фигта оруулагданагүй. Дутагдал- 
нууд мүп бусадшье участогуудта 
бин. Леспромхозой мастерска 15 
участогуудһаа 9-ийннь цикличио- 
стииц.. графигаар хүдэлмэрилнэ, 
үйлэдбэри дээрэ үшөө 10 га- 
раи хүн үдэрэйнгөө нормо дүүргэ- 
нэгүй. 


Хүдэлмэридөө байһан дутагдал- 
пуудые түргөөр усадхаха, социали- 
стическэ мүрысөө улам үргэдхэхэ хэ- 
рэгтэ партийна, комсомольско орга- 
низацинууд эдэбхитэйгээр хабаа- 
далсаха ёлотой. | Абайан уялгаяа 
үлүүлэн дүүргэхэ гээшэ манай лес- 
промхозой модошодой нэрэ хүндын 
хэрэг болоно. 


Т. Борисов, леспромхозой 
директорыё политическэ 
талаар орлогшо. 


| Эбтэй хүдэлмэриимнай аша 


гэжэ, замдаа ашаатай 
Пайнаар харууһалдаг, 
байна. 


вагонуудаа 
тоћододог 


Замнай торып түмэр замдал шу- 
гам шэнги сэхэ бэшэ юм, Үгсүүр, 
уруудам, пуглаа, тохойнь олон. Эдэ 
бүгэдэ машинистып хүдэлмэридөө 
тон наринаар хандахыс эридэг. Ма- 
най машинист нүхэр Чубуков олон 
жэлдэ хүдэлмэрилжэ, ажалдаа схэ- 
хэн дүй дүршэлтэй болонхой. Уһа, 
түлсэн болон түрхихэ материалаар 
паровозоо дутаажа, замдаа байха 
гү, али эбдэрхэ ябадал гаргадаггүй 
байна. Тэрэ өөрынгөө туһалагша 
нүхэр Фатаховтай паровоздоо тех- 
ническэ харуудлалга һайнаар хэдэг 
дээрэйээ машинаяа хүдэлмэридэ хэ- 
зээдэшье бэлэн байлгадаг. 

Мигэжэ хүдэлмэрилїїзнэйнгөө 
ашаар, бидэнэр сүүдхэ соо 250--300 
кубометр модо шэрэжэ, графигаа 
үлүүлэн дүүргэдэг байнабди, 


В. Соболев. № 233 поездын 
главна кондуктор. 


СЗАТ? ДЭЭРЭ:. Хайдагатайнгабслромховон» доодо ч складтазиодоЗашазлжа?байна, ' 
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Хара-хүтэлэйхид түрүүлнэ... 


Үүр сайхаһаа урид Хара-Хүтэл 
пунктын модошодой посёлогые гудо- 
гой абяан пойрїїоонь Їїэргээн, тойро- 
жо байһап нэлэнхы үргэн нарїан ту- 
жын гүн руу сууряаталаар шэхэнэй 
үзүүртэ холодон таһалдапа... 


Удапшьегүй электрын гэрэлээр 


яларан байһан посёлогой үйлсэнүү- 


| дээр хүн зоцой нишэ тийшээ Пүндэл- 


хэ харагдана. 


Пунктын начальнигай кабинет. Ха- 
нада үлгөөтэй байһап часай стрел- 
кэпүүд 15 мипутагүй 7 час болохоо 
байһанине харуулна. Үйгэрэгшэ һү- 
ни энэ пунктда ерэһэн леспромхо- 
зой директор пүхэр Сальников пунк- 
тын начальнигта хандан, 


—Иван Маркович, түргэлэс. Хү- 
дэлмэришэдһоө гээгдэнгүйгөөр уча- 
стогуудта гаралсая, түсэбоө дүүргэ- 
хэ болоһондоо һапаагаа амараад 
кабинет соогоо ПууПацай хэрэггүй, 
--гээд энгэбхилэн хэлэнэ. 

--Нүхэр директор, намайе кабинет 
соогоо Пуугаад модо бэлэдхэлэй хү- 
дэлмэрине хүтэлбэрилхэ юм гэжэ һа- 
наа һаатпай, алдуу болохо. Битнай 
үбгэржэ, сагаан толгойтой боложо 
байгаашье һаа, таанад залуушуул- 
аа гээгдэхэгүй, хубитаяа дүүргэ- 
хэл байхаб,-гээд нүхэр Сницер дэ- 
гэлээ үмдвөд, «ябая, шофёриай хү- 
леэжэ байна» гэбэ... 


Хүдэлмэришэдэй ажалладаг газар 
хүрэтэр аяар 17 километр болохо. 
Теэд модошод тусхай пассажирска 
вагонуудта Пуужа, түмэр замаар 
ажалдаа ошодог хадаа балайшье хо- 
лошоодоггүй. 


..Модошодой посёлогћоо зурыПаар 
зүүн хойнойоо нэмжын оройон хүн- 
дые үгсэһэн түмэр замаар пассажир- 
ска вагопуудые шэрэһэн паровоз 
түргөөр ябажа, модо бэлэдхэлэй дээ- 


8 час 30 мипутада ажалай үдэр 
эхилдэг. Модошодой хүсэтэ трактор, 
лебёдко болон бусад 
| хүнхинэн наяржа, ой тайгые сууряа- 
туулиа. 


Эндэ хүнгэн автомашинаар ерэл- 
| сэһэн нүхэр Сальников мастерска 
| участогуудай хүдэлмэрине хаража 
| эхилхэїїзэ урид, пунктын начальниг- 
| та хандажа, ийгэжэ хэлэбэ: 

--Леспромхозойпнгоо коллективэй 
дунда таанад түрүүлжэ ябанат, Теэд, 
өоһэдыптнай дунда хэнэй участогай- 
хид түрүүлжэ, хэнэйхи гээгдэжэ яба- 
наб? 

--Мастер Логиповагай хүтэлбэ- 
рилдэг участогайхидай эрхим ам- 
жалта туйлажа байдагыс өөрөө 
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бэлэххэлэй Хара- Хүтэл 
Г. Ярославцев (зүүн гарһаа) леббдкын машинист А. Соловь то заабари үгэжэ байна. 


‚дэ складта хүрэжэ ерэнэ. Үглөеөнэй! 


машипанууд : 
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гэжэ пунктын 


мэдэпэт. Тинхэдэ, мастер Соловь- 
свагай участок һүүлэй үдэрнүүдтэ 
бирагүйхэнөөр хүдэлмэрилжэ байна. 
-4Ямар шалтагаан дээрэһээ тэрэ 
участок гээгдэлдэ ороо гээшэб? 


--Мастерылнь ћая Пургуули дүүр- 
гэйэц аад, бодото хүдэлмэри дээрээ 
дүй дүршэлөөр үшөөл бага байна. 

Иигэжэ хөөрэлдэһөөр, тэдэнэр 
аалиханаар ябажа, нүхэр Логипова- 
гай участогта хүрэжэ срэбэд, Участо- 
гай дээдэ складта штабельда ябта- 
лагдаһан модонууд сорт сортоороо 
обойлдон харагдана. Хоёр автокра- 
нууд зай забдагүй эрьелдэн, түмэр 
замай платформо дээрэ барилгын 
модонуудые ашаална. Тэндэһээ хара 
полушубкатай, залуухан басаган: 
энсэбхилэп угтажа: 


— Вячеслав Павлович, сайн байна. 
Яагаа удаанай үзэгдөөгүй айлшан 
манайда хүрэжэ ерэбэ гээшэбта?-- 
гээд Прасковья Логинова хандана. 
Ажалыешин харахаяа ерээб. 
Леспромхоз дотороо эгээп түрүүлэп 
цикличностииц графигаар 
рилжэ эхилээ бэлэйш, мүнөө шипин 
жэшээгээр олохон участогууд энэ тү- 


рүү аргаар хүдэлмэрилнэ. Леспром- ; 


хознай жэлэйпгээ түсэбһөө гадуур 
40 мянган кубометр модо Эхэ орон- 


доо үгэхэ уялгатай, энээицинис бү мар- | 


тагты,—гээд директор саашань ур- 
гэлжэлүүлнэ.—Барилгын модон гээ- 
шэ мүнөө гүрэндэмиай шухала хэ- 
рэгтэй зүйлнүүдэй нэгэн болонхой. 
Мүнөө таанад абайап уялгаяа яма- 
раар дүүргэжэ байнабта? 


-Нүхэр директор, манай участо- 
гайхид үнэн сэхээр, бпотойл новатор- 
скаар хүдэлмэрилнэ. Бидэнэр үдэр 
бүриипгөө пормые 180 процент дүүр- 
гэдэгбди, гэжэ сортировшик Петр 
Бурлак хүшүүргээ үргэлһэн зандаа 
гүйжэ ерээд, нэрэ Һурагүй бэеэ маг- 
тажа эхилпэ.. : 


— Нүхэр Бурлак, зүб, шинин ам- 
жалта олондо мэдээжэ, хожом хөө- 
рэлдэхэбди, Нүхэдшни хүлеэжэ бай- 
на, — гээд тэрэнэй абари зангые пайи 
мэдэхэ Пана басаган үгэеэ үргэл- 
жэлүүлжэ ороно.--Модо бэлэдхэхэ 
жэлэйнгээ түсэбые сүм дүүргээд, тэ- 
рээийэзэ гадуур 2 мянган кубометр 
бэлдээд байнабди. Шэнэ жэл боло- 
тор уялгата 7 мяпган кубометрээ 
заатагүй дүүргэхэл байхабди. 


Участогай трактористпууд Пүүлэй 
үедэ отологдоһон модонуудые гэшүү- 
этэй зандань таллуулха шэнэ арга 
хэрэглэжэ эхилээ. Тэрэпэй ашаар 
хэдэн хүнүүдыс гэшүүһэ сэбэрлэхэ 
ба галдаха хүдэлмэриһөө сүлөөлжэ, 
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хүдэлмэ-| 


қомеомольеко- залуушуулай 


| бпоор конторо соо участогуудай мас- 


участогай 


мастер 


гэ. 


дээдэ складта модо илгажа табиха 
арга олдоо, 

Эндэйээ З километрын газарта ур- 
дааа дүхэжэ оройон хүндып адагта 
«Л-20» лебёдкып хүсэлхэ абяан хо- 
лойоо дуулдана. Һаяхан табигдайан 
түмэр замаар модо ашаалпац ваго- 
нуудые  шэрэлэн паровоз уруула- 
Паар хараа далда ороно. 

--Эндэл даа, пупктымнай партийна 
организациин секретарь, мастер нү- 
хэр Чистяковой хүтэлбэрилдэг уча- 
СтОк,--гэжэ нүхэр Синцер гараараа 
заажа харуулна. 


«Л-20» лебёдко гэдэг хүсэтэ ма- 
шина гансаараа участогай нэгэ бри- 
гадын бүхы хүдэлмэрине гүнсэд, 
хангана. Тэрээийзэ электрохюрөв- 
нүүд хүдэлнэ, 500 метрын газарһћаа 
отологдоПонН  молонууд капалаар 
таллуулагдан лээдэ складта асараг- 
дапа. Тинмэїзэ эндэ пэгэшье трак- 
тор, автомашина  хэрэглэгдэдэггүй 
байна. Үдэр соо 75-80 кубометр мо- 
дон отологдоол, таллуулагдадаг бай- | 
ха юм. 


-ЧНүгөөдэ бригадамнай нүүдэл 
злектростанцитай, 2 трактортайгаар 
хүдэлмэрилхэ зуураа, цикличностиин | 
графигые нарипаар сахижа, үдэр 
бүри мормоёо 10—15 кубометрээр 
үлүүлэн дүүргэдэг. Шүхэр Логинова- 
гай участогайхилїїаа хэдэхэн про- 
центээр гээгдэжэ, энэ Парада түрүү 
һүурняа алдажархёобди. Хамаагүй, 
жэлэй эсэс болотор харахабди, хэм- 
най түрүүлэгшэ ааб, —гэжэ нүхэр 
Чистяков хэлэнэ. 


ао 


Үдэшэлэн. Хара-Хүтэл пунктын 
модошодой центр электрын гэрэлээр 
яларанхай. Үдэр зарлагдаһацай 


тернууд, бригадирнууд, түрүү меха- 


пизаторнууд суглараад, үйлэдбэ- 
рини суглаанай эхилхые хүлеэпэд. 
Нэгэ зариманийнь ханын газетын 


шэнэ помер уншан Понирхоно. 


Уданшьегүй пунктын начальних 
суглаагаа пээжэ, коллективэйнгээ 
ажалай амжалта тэмдэглэхэ зуураа, 
үйлэдбэрндөө байһап зарим дутаг- 
далнуудые дары усадхажа, уялгаяа 
саг соонь дүүргэхэ ёһотойбди гэбэ. 


Хара-Хүтэлэй модошод энэ үдэр 
Ппүүлшын 600 кубометр модо бэлэд- 
хэжэ, жэлэйнгээ түсэбыс сүм дүүр- 
гээд, жэлэй эсэс болотор 23 мянган 
кубометр модо Эхэ орондоо үгэхэ | 
гэһэи уялгаяа бэслүүлжэ эхилбэ. 


Б. Дашисв, ! 


Хүхюун даа 
манайда 


Минин хүдэлмэрилдэг участо- 
гай коллектив комсомолецуул ба за- 
луушуулїїаа бүридэнхэй. Хүхюун 
даа, зохид мапай коллектив соо хү- 
дэлмэрилхэдэ. Хэн цэгэнэй ажал- 
дань али нэгэ бэрхэшээлэй тохболдоо 
паань, нүхэл-комсомолецууд дары 
туһа хүргэдэг. Хүдэлмэрийн забһар- 
та хододоо эпеэдэ наадан, хамтаа- 
раа дуулалга гү, алн газетэ упшалга 
болодог байна, 

Участогиай эмхилхэгдэйээр үшөө 
жэлшье болоогүй, Тингэбэшье, Ная- 
хан мапай мастер, комсомолец Гена 
Ярославцев «молдо бэлэдхэхэ жэ- 


лэйнгээ түсэб болзорһоопь урил, 
дүүргээбди» гэжэ мапине ехэтэ 
баярлуулаа һэп. Мүнөө жэлэйнгээ 


түсэбһөө гадуур 1000 гаран кубо- 
метр модо бэлэдхээд байнабди. 


«Л-19»  маркыг шэнэ лебёдко 
участогаймнай хүдэлмэриис бүхы- 
дэнь хангана. Би туһалагшатаяа 


гансахан лэ электрохюреөгөөр үдэр 
соо таллуулагдаха бүхы модо уна: 
гаажа үрдинэб. | Цикличностини 
графигаар 96 кубометр модо унагаа- 
ха пормоёо зуу холо гаратар дүүргэ- 
нэб. 

Ажал дээрээ бүри ехэ амжалта 
туйлахын тулада барижа ябадаг 
зэмсэгээ Пайнаар мэдэхэ, хүдэлмэ- 
ридөө түрүүшүүлэй дүй дүршэл 
халан абаха шухала гэжэ... тоолог- 
шоб. Тнимэһээ тупалагшатаяа хүч 
дэлмэринн ћүүлдэ элсктрохюрво 34» 
далжа хибэдһэнһээнь сэбэрлээд, то- 
Подоод, бэлэн болгоод орхидог бай- 
пабдни. Эпэ квартал соо бидэнэр ха» 
ра-хүтэлэйхидэй мүрысөөндэ түрүү 
Гуурн эзэлхэ зорилготойбди. 

Г. Давыдов, электрохюреешэн, 
комсомолец. 


Түрүү арга 
хэрэглэнэб 


«КТ-12» трактор  леспромхозой 
“хүдэлмэридэ ехэхэн үүргэ эзэлнэ. 
Энэ машиные Тайпаар харууһа- 
лаад, бүхы хүсыснь дүүрэнээр хэ- 


рэглэбэл тон сху хүдэлмэрн хэжэ 
болохо байна. Эпээпине би өөрынгөө 
хүдэлмэринн дүршэл дээрэһээ мэдэ- 
дэг болооб. 

Хэдэн жэлдэ удаа дарылан трак- 
тористаар хүдэлмэрилжэ байбашье 
аа, модо таллуулха пормоёо арай- 
хан лэ гэжэ дүүргэдэг, заримдаа 
дүүргэдэгшьсгүй һэм. Шалтагаа- 
ниннь хадаа машинаяа пайнаар 
ашаглажа, хүдэлмэреэ зүбөөр 
эмхидхэжэ шададаггүй байгааб. 
Нёлондо жэлдэ манай  пупктын 
трактористнуудай дунда мэргэ- 
жэлээ дээшэлүүлхэ талаар ай- 
шаалтай үүсхэл гарайан юм. 
Ахалагша механигай хүтэлбэри 
доро запятин үнгэргэглэдэг болоо 
Нэн. Энээнэй ашаар тракторна пар- 
кыц ажалай бүтээсэ эрид дээшэлһэн 
байна. Модо таллуулха энэ жэлэйн- 
гээ даалгабарита түсэбые болзор- 
Поонь урид дүүргэнхэйб. Һүүлэй 
үсдэ оропоймнай түрүү леспромхо- 
зуудай трактористнууд отологдолон 
модонуудые гэшүүһэтэйнь таллуул- 
ха талаар ажалай шэнэ арга гарга- 
ба. Энэ арга хэрэглэн, үдэр соо модо 
таллуулха нормоёо 150—200 про- 
пепт дүүргэдэг болооб. Мүнөө ма- 
най трактористпууд барандаа шахуу 
шэнэ аргаар хүдэлмэрилжэ эхилбэ. 

Г. Яковлев, 
Горхои пунктын тракторист. 


А. Мантасвай фото. 


Монгол арад өөрынгөө түүхын 
тайхамшагта үдэрые энэ жэлдэ тэм- 
дэглэжэ байна. Арадай Агууехэ Ху- 
рал (арадай түлөөлэгшэдэй суг- 
лаан) Монгол Арадай Республикын 
байгуулагдаһые гушан жэлэй саада 
тээ 1924 оной ноябринн 26-да сонос- 
хоо їэн. Монгол арадай гүрэнэй тү- 
рүүшын конституци эгээл тиихэдэ 
баталагдаһан байгаа. Конституци 
хадаа Монголдохи олониитын шэнэ 
байгуулалтын-- феодалнуудай хар- 
хис засагые үгы хэлгэдэ, арадай за- 
саг түрые тогтоолгодо, мүн ажал- 
шалай интересүүдтэ зохилдохоор 
экономикые хүгжөөлгэдэ үндэйэл- 
Пэн байгуулалтын һуури табигдаа. 

Республиканска байгуулалтые со- 
носхолго ба Монгол Арадай Респуб- 
ликын түрүүшын Конституцине ба- 
талалга хадаа 1921 оной револю- 
пинин илаһанай ба тэрэнэй Пүүлээр 
тус орон дотор болойон шэнэдхэн 
байгуулгын ашаар монгол аралай 
туйлаһан түүхэтэ асари ехэ туйлал- 
танууд мүн. 

1921 оной арадай революциин ур- 
дэ тээ, Монгол хадаа Зүүн зүгэй 
ъгээн гээгдэнги кҝолониальна оро- 
нуудай нэгэниинь байгаа. Эндэ фео- 
дально-крепостной болон империа- 
листическз дарлалта эгээн зэрлиг 
шангаар хэгдэдэг һэн. Тнихэдэ орон 
доторнь 700 дацан, зуу мянга гаран 
лама ба 50 хүнэй һуралсаха орой 
гэнсахан һургуули бин Пэн. Тэрээн- 
мэ имагтал ноёд түшэмэдэй болон 
феодалнуудай үхибүүд Пһуралсалаг 
бэлэй. Олонхи алууһа малынь фео- 
далнуудай, дапангуудай ба галаа- 
дын иргашад наймаашадай мэдэлдэ 
байгаа. Кпирэй нүүдэл малшад 
имагтал богоолшолгын ажал хэхэ 
хубитай байгаа. Арад зон үлэсэхэ ба 
угырэн хооһорхо, үбшэлхэ ба үхэжэ 
хосорхо туйлда хүргэгдэйэн юм. 

1921 оной июльдэ Сүхэ-Батор ба 
Чойбалсан түрүүтэй өөрынгөө пар- 
тиин хүтэлбэри доро монгол арад 
колоннальна-богоолшолгын дарлал- 
таһаа мултаржа, эрхэ сүлвө ба бэеэ 
даанхай байдалые дайшалан абаа. 
Тус орон дотор арадай правительст- 
во байгуулагдаһан юм. 

Тнихэдэ капитализмын урда тээ. 
хи харилсаануудтай баййан гээг- 
дэнги Монголой орондо лама гэгээ- 
шүүлые дары .зайсуулха аргагүй 
байгаа. Тиимэһээ Монголой арадай 
революционно партиие тойрон няг- 
таар жагсаһан революционно хүсэ- 
нүүд хадаа шажанай алба хэгшэдэй 
эрхые хизаарлаһан байгаа. 

Колониальна богоолшолгоһоо сү- 
лөөлэгдэһэн М№Монголые Советскэ 
правительство түрүүлжээ мэдэрпһэн 
ба тэрээнтэй дипломатическа ха- 
рилсаа тогтооһон байгаа. Хани ба- 
рисаан тухай Советско-монгольско 
договор 1921 оной ноябрьда Моск- 
вада баталагдаһан байна. Энэ ха- 
даа Монголтой баталагдапан тэгшэ 
эрхэтэ түрүүшын договор байһан 
юм. Советскэ Росси хадаа монгол 
аралай үнэн сэдьхэлтэ, һайн ханинь 
хэтэ мүнхэлөө болойон байгаа. 

Марксистско-ленинскэ ћургаалые 


хүтэлбэри болгон, советскэ арадай 
ахадүүгэй туһаламжада түшэглэн 
дотоодын ба гадаадын дайсадта 


эсэргүү шэрүүн шанга тэмсэл хэжэ 
Монголой арадай-революционно 
парти хадаа шэнэ түхэлэй үнэхөөр 
демократическа гүрэнине байгуул- 
ха бүхы шухала условинуудые бии 
болгойон юм. Улам шанга сохилто- 
нууд феодализмда хэгдэдэг байгаа. 

Ажалша арадуудай (малшадай) 


феодалнуудһаа дулдыданги байлга | 


1922—23 онуудта болюулагдаа. 

1924 ондо Монголой арадай-ре- 
волюционно парти ламанарай урда 
тээнь хизаарлагданги эрхэтэй бай- 
пыень сүм үгы хэхэ ба арадай рес- 
публикые соносхохо гэйэн шиидхэ- 
бэри гаргаба. 1924 оной ноябриин 
26-да Арадай Агууехэ Хурал энээн 
тухай тусхай тогтоол баталан абаа. 
Гэхэтэй хамта, Арадай Агуусхэ Ху- 
рал хадаа «СССР-тэй ахадүүгэй, 
хани харилсаануудые улам гүнзэгы 
болгохын тула хэмжээнүүдые аба- 
ха, эдэ харилсаануудые политико- 
экономическа холбоондо ба харил- 
сан ажаглалгада үндэһэлэн бай- 
гуулха» гэжэ правительствода даал- 
гаһан байна. 


Залуу Монгол Арадай Республика 
шэнэ ажабайдалые байгуулан, хүг- 
жэлтын замаар урагшаа этигэл най- 
дабаритайгаар дабшаба. Орон до- 


энгОл Арадай республикын 


тор социально болон экономическа 
хэдэн олон шухала шэнэдхэн бай- 
гуулалтанууд бэелүүлэгдээ, тэрэнэй 
ашаар феодалнуудай анги ба ху- 
балза ламанар үгы хэгдэһэн, фео- 
далнуудай үмсэ зөөри арадай зөөри 
гэжэ соносхогдойон байна. Доодо 
зэргын ламанарай ехэнхи ху- 
бинь  нийтын ажалда хабаа- 
дуулагдаа. Экономиконь гүрэнэй 
мэдэлдэ сүм ороо. Арадай мате- 
риальна ажана байдал ба культур- 
на хэмжээн, тэрэнэй политическэ 
ушар ёһо мэдэлгэ ба эдэбхи хэлбэ- 
ришэгүйгөөр ургаа. Орон дотор де- 
мократическа  байгуулалта бүри 
ехээр бэхижээ. Советскэ Союзай саг 


· үрғэлжын тупаламжын ашаар гүрэ- 


нэйнь гадаадын аюулгүй байдал 
хангагдаа. 
1940 оной июньлэ зарлагдаһан 


Арадай Агууехэ ҮП Хурал 1924 он- 
һоо хойшо республика дотор болопон 
социально-экономическа туйлай ехэ 
хубилалтануудые хуулишалан ба- 
тадхажа, Монгол Арадай Республи- 
кын шэнэ, мүнөө байгаа Конститу- 
цине баталан абаһан байна. «Мон- 
гол Арадай Республика хадаа им- 
периалистическэ ба феодальна дар- 
лалтые үгы хэйэн ажалшадай (арад 
малшадай, хүдэлмэришэдэй болон 
интеллигенцийн) бэгэ даанхай гү- 
рэн, саашадаа социализмда орохын 
тула капиталистическэ бэшэ замаар 
ороной хүгжэлтэ хангаһан гүрэн 
мүн» гэжэ энэ конституциин нэгэдэ- 
хи статья соо хэлэгдэнэ. Конститу- 
ци хадаа бүхы гражданинуудта де- 
мократическа үргэн эрхэнүүдые хан- 
габа, газар ба тэрэнэй баялигууд, 
ой модон, уһан ба тэрэнэй баялигууд, 
промышленна предприятинууд, 
транспорт, хэлхеэ-холбооной хэрэг- 
сэлнүүд, банкнууд хадаа бүгэдэара- 
дай зеөри болонхой. Экономикые 
бэхижүүлхэ ба хүгжөөхэ талаар 
шэнэ амжалтануудые республикын 
туйлаһанай, культурынь ургаһанай, 
обществын анги боложо хубаарил- 
гада хубилалта болопоной, ажал- 
шадай политическэ мэдэрэлэй ба 
эдэбхийн ургаһанай ашаар, 1949 
оной февральда МНР-эй Арадай 
Агууехэ ЇХ Хурал ороной һунгуу- 
лиин системые саашадань демокра- 
тизацилха тухай тогтоол гаргаа. 


Демократическа конституциин 
туг доро, өөрынгөө партиин ба ара- 
дай правительствын хүтэлбэреэр 
монгол арад Монгол Арадай Рес- 
публикын тогтоһонһоо хойшонхи 
жэлнүүдтэ орон дотороо тон ехэ шэ- 
нэдхэн байгуулалтануудые бэелүү- 
лээ. 

Нинтэ арадай национальна бая- 
лигай үндэһэ бологшо малай юрэн- 
хы тоо толгой хоёр дахин ургаба. 
1924 ондо республика дотор, дунда 
жэшээгээр, нэгэ хүндэ 25 толгой 
мал хүртэдэг байгаа Наа, 1953 ондо 
32 толгой мал хүртэдэг болоо. Рес- 
публикын хүн зон 30 жэлэй турша 
соо нилээд олон болоо. Монголой 
арадай-революционно парти ба пра- 
вительство малажалые бүхы хэм- 
жээгзэр хүгжөөлгэдэ онсо анхара- 
лаа хандуулна. Тэжээлэй бата бэхи 
база байгуулха, малай байха ха- 
шаануудые хүсэд хүрэхөөр бариха, 
ба худагуудые малтаха, малай 
үүлтэрые һайжаруулха хэрэгтэнь 
малшадта гүрэн ехэ туһаламжа 
үзүүлнэ. Тус орондо ветеринарна 
эмхи зургаанууд олоор байгуулаг- 
даа. 

Ороной хүдөө ажахыда социалис- 
тическэ сектор хүгжэн бэхижэжэ 
байна: госхозуудай, үбһэ сабшал- 
гын станцинуудай ба арадай үйлэд- 
бэринн нэгэдэлнүүдэй тоо таћһалга- 
ряагүйгөөр ургана. 


Гол түлэб хүдөө ажахын түүхэй, 


эдүүдые буйлуулдаг Монгол Арадай 
Республикын промышленность урга- 
жа, түрүү техникээр зэбсэглэгдэжэ 
байна. Хэдэн олон фабрикануудые, 
тэрэ тоодо нооһо угаалгын, сэмбын, 
гуталай хромово, арһанай ба бусад 
заводуудые нэгэдүүлһэн Чойбалса- 
най нэрэмжэтэ Улан-Баторай пром- 
комбинат -- республикын промыш- 
ленностиин түрүүшын предприяти 
монгол хүн зоной дундаһаа хүдэлмэ- 
ришэдэй кадрнуудые бэлэдхэдэг бо- 
дото гуламтань болоо. Советскэ тү- 
рүү техникээр мүн лэ зэбсэглэгдэһэн 
ороной эгээн томо предприятинуу- 
дай нэгэн -- Сталинай нэрэмжэтэ 
мяханай комбинат энэ зорилгые 
шиидхэлгэдэ ехэ үүргэ дүүргэнэ. 
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Республикын нүүрїэнэй кочегар- 
ка -— Налайхын уурхай байгуулаг- 
даад амжалтатайгаар хүгжэжэ бай- 
на; эндэ үдэр бүри олон мянган тон- 
но нүүрһэн малтан абтана. 

Тоһоной олон зуугаад шэнэ заво- 
дууд, кустарна кооперациин олон 
артельнүүд, аймагуудай эдеэ хоолой 
комбинадууд, автотранспортна олон 
баззнууд, паровозно депонууд ба 
бусад олон предприятинууд респуб- 
лика дотор хаа хаанагүй бин юм. 
Һүүлэй жэлнүүдтэ промышленно- 
стиин шэнэ һалбаринууд, тэрэ тоодо 


горно рудна промышленность ам- 
жалтатайгаар хүгжөөгдэнэ. 
МНР-тэ олон шэнэ городууд, хү- 


дэлмэришэнэй тосхонууд баригдаа. 
Налайха гэжэ шахтёрнуудай томо 
тосхондо хэдэн мянган хүн ажаһуу- 
на. Сүхэ-Батор, Чойбалсан, Сайн- 
Шанда городууд бүхыдөө шахуу 
шэнэдхэн байгуулагдаа. Һүүлэй жэл- 
нүүдтэ монголой уужам дэлгэр та- 
лада урган бии болоһон Дархан, 
Хара, Дзун-Хара гэжэ городууд ба 
хүдэлмэришэнэй бусад шэнэ посё- 
логууд баригдаа. 

Олохон шэнэ городууд ба тосхо- 
нууд электричествотэй болоо. Һур- 
гуулинууд, больницанууд, клубууд, 
библиотекэнүүд ба культурно-ажа- 
һуудалай бусад эмхи зургаанууд 
хаа хаанагүй бии юм, Олон мянгаад 
километр утатай автомобильна бо- 
лон түмэр харгынууд мүнөө бариг- 
даа. 

Нацнональна 
мэргэжэл ехэтэй кадрнуудые бэлэд- 
хэдэг дээдэ Пургуулинууд, тэрэ тсо- 
до Монголой гүрэнэй университет ба 
багшанарай институт байгуулагдлаа. 
Хүн зоной үзэг бэшэг мэдэхэгүй 
ябадал усадхагдажа дүүрэхэ болоо. 
Ном, газетэ, журналнуудые хэблэн 
гаргалга улам үргэнөөр хүгжөөгдэ- 
нэ. Монгол арад марксизм-лениниз- 
мын классигуудай гениальна зо- 
хёолнуудые, дэлхэйн литературын 
эрхим зохёолнуудые, советскэ уран- 
зохёолшодой номуудые түрэлхи хэ- 
лэн дээрээ уншана. 

Хоёрдохи табанжэлэй түсэб ту- 
шаа Монгол арадай революционно 
партиин ХЇЇ съездын директивэнүү- 
дэй проект Монголой газетэнүүдтэ 
толилогдоо. Тэрэ хадаа республи- 
кын арадай ажахын бүхы Палбарн- 
нуудые саашадань хүгжөөхэ, нэн 
түрүүн малажалые ехээр хүгжөөхэ 
гэжэ хараална. Табанжэлэй турша 
дотор промышленна үйлэдбэриин 
хэмжээн, багсаахада, 46 процентээр 
дээшэлүүлхэ гэжэ табанжэлэй тү- 
сэбвөр хараалагдаа. Арадай хэрэг- 
лэлэй товарнуудыг ехээр үйлэдбэ- 


рилгэдэ, тэдэнэй шанарые  Пайжа- 
руулгада, ассортиментыень үргэл- 
хэлгэдэ онсо анхарал хандуулаг- 
дана. 


Арадай засагай тогтопонһоо хой- 
шо шэнэ ажабайдалые байгуулгада 
МНР-эй туйлайан амжалтанууд ба 
орон дотор саашадаа шэнэдхэн бай- 
гуулгануудые хэхэ асари ехэ түсэ- 
бүүд хадаа Советскэ Союзай зүгїївө 
монгол арадта үзүүлэгдэдэг һайн 
Пайхан тупаламжын ашаар бэелүү- 
лэгдэхэ аргатай болоо. «Өөрынгөө 
ороной политическэ, ажахын ба 
культурна байгуулалтада туйлаһан 
бүхы амжалтануудаараа агууехэ 
советскэ арадай али бүхы, һайн Най- 
хан тупаламжын түлеө уялгатай 
байһан монгол арад советскэ болон 
монгол арадуудай хъорондохи эб- 
дэршэгүй хани барисаанда хэлбэри- 
шэгүй үнэн байһанаа мэдүүлнэ, энэ 
хани барисаан шэнэ ажабайдалые 
байгуулгадань монгол арадай саа- 
шанхи шэнэ амжалтануудай найда- 
| бари болоно, —гэжэ МНР-эй пре- 
: мьер-министр Ю. Педенбал Пая бэ- 
шэбэ. 


Эб найрамдалай, демократиин ба 
социализмын лагерийн бүхы оро- 
нуудтай хамтадаа Монгол Арадай 
Республика шэнэ дай үүдхэгшэдэй 
аашануудта эсэргүүсэн, бүхы дэлхэй 
дээрэ эб найрамдал хангахын түлөө 
эдэбхитэйгээр тэмсэнэ. Советскэ ба 
монгол арадуудай эбдэршэгүй хани 
барисаан Дальна Востогто эб най- 
рамдалые бэхижүүлхэ хэрэгтэ ходо- 
доо зорюулагдана. 

Үнгэрһэн гушан жэлэй туршада 
МНР алдарта ехз замаар ябажа га- 
раа. Монгол арад социализм бай- 
гуулха замаар этигэл найдабаритай- 
гаар дабшан ябана. 


А. АВДЕЕВ. 


Монголой арадай-революционно .партиин ХІІ съезд 


" УЛАН-БАТОР, ноябриин 23. 
(ТАСС). Монголой арадай-револю- 
ционно партиин (МНРП) ХІПІ съезд 
дээрэ Монгол Арадай Республикые 
хүгжеөхэ хоёрдохи табанжэлэй тү- 
сэб тушаа директивэнүүд тухай 
нүхэр Ширендыбэй элидхэл тушаа 
үгэ хэлэлгэ үргэлжэлүүлэгдээ. Хам- 
та дээрээ 29 хүн үгэ хэлээ. 
МНРП-гэй Уставта хубилалта- 
нуудые ба нэмэлтэнүүдые оруулха 
тухай МНРП-гэй Центральна Ко- 
митедэй нэгэдэхи секретарь нүхэр 
Д. Дамба үдэшын заседани дээрэ 
элидхэл хээ. ХІ съездһээ хойшонхи 
долоон жэлэй турша соо партийна 
организацинуудай ажабайдалда ехэ 
хубилалтанууд болоо, партийна бай- 


гуулалтын талаар баялиг дүй дүр- 
шэлтэй болообди. МНРП-гэй мүнөө- 
нэй Уставай зарим дүримүүд хуу- 
шараад, парти доторой ажабайда- 
лай мүнөөнэй эрилтэнүүдтэ таарал- 
дахаяа болёо гэжэ тэрэ хэлээ. 

Партиин Уставта оруулха шуха- 
ла хубилалтанууд ба нэмэлтэнүүд 
тухай нүхэр Дамба дэлгэрэнгы- 
гээр тогтожо хэлэхэ зуураа, үгынгөө 
түгэсхэлдэ партийна организацинуу- 
дай зорилгонууд тухай хэлэһэн юм. 

Нүүлээрнь элидхэл тушаа үгэ хэ- 
лэлгэ эхилээ. 

УЛАН-БАТОР, ноябриин 24. 
(ТАСС). Мүнөө үглөөгүүр партиин 
Уставта хубилалта ба нэмэлтэнүү- 
дые оруулха тухай нүхэр Дамбын 


элидхэл тушаа үгэ хэлэлгэ үргэлжэ- 
лүүлэгдээ. 

Үдэшэнь делегадууд хадаа сьез- 
дын резолюцинуудые зүбшэн хэл- 
сэлгэдэ оройон байна. МНРП-гэй 
ЦК-гэй тоосоото элидхэл тушаа ре- 
золюциие, мүн шалгалтын комис- 
сиин элидҳэл тушаа резолюциие 
сьезд нэгэн дуугаар. баталаа. Мон- 
гол Арадай Республикые хүгжөөхэ 
хоёрдохи табанжэлэй түсэб тушаа 
директивэнүүдые ба МНРП-гэй 


Уставые нэгэн дуугаар баталан 
абаа. 

Партиин хүтэлбэрилхы органуу- 
дые Тунгаха-зүбшэхэ зүйлынгөө 


| пүүлшын пунктые хаража үзэлгэдэ 
съезд ороһон байна. 
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БУРЯТ-МОНГОЛОЙ ҮН 


ЭН 


Эб найрамдалай Бүхэдэлхэйн 
Соведэй сесси 


СТОКГОЛЬМ. ноябриин 22. 
(ТАСС), Эб найрамдалай Бүхэ- 
дэлхэйн Соведэй мүнөөдэрэй 


сесси дээрэ элдэб комиссинууд ба 
подкомитедүүд хүдэлмэрилөө. Эб 
найрамдалай Соведэй сессидэ хабаа- 
дагшад Стокгольм ерэһээр лэ байна. 
Тусхайлбал, ГДР-эй премьер-мини- 
стрын орлогшо Отто Нушке үсэгэл- 
дэр ерээ. Пленарна заседанинуудай 
болохын ба комиссинуудай хүдэлмэ- 
рилхын хажуугаар, элдэб ажал- 
ябуулагшадай хоорондо холбоо ба- 
рисаа тогтоохо ба үргэдхэхэ ябадал- 
да туһалха зорилгоор олон тоото 
уулзалганууд болоно. 

Сессидэ хабаадаһан эрдэмтэд 
шведскэ эрдэмтэдтэй уулзаа, Азиин 
оронуудай бүхы лелегацинуулай 
уулзалга, европейскэ бүхы делега- 
цинүудай уулзалга, сессидэ хабаада- 
һан уранзохёолшодой шведскэ уран- 
зохёолшолтой уулзалга болоо. «Эб 
найрамдалай рейсдэ» хабаадагшал- 
тай уулзалга болоо. Тэрээн дээрэ 
Швелскэ, Норвежскэ, Датска, Поль- 
ско, Германска ба Советскэ делега- 
цинууд байлсаа. Энэ уулзалга дээрэ 
советскэ уранзохёолшо Н. Тихонов: 
үгэ хэлээ. 

Эб найрамлалай Бүхэдэлхэйн Со- 
велэй сессидэ зорюулагдаћһан эб най-! 


жж 

СТОКГОЛЬМ, ноябриин 23. 
(ТАСС). Мүнеөдэр үдын урда тээ 
зүбшэн хэлсэһэн авуудалнуудаар!| 


рамдалай тала баригшадай суглаа-| 


нууд Швециин элдэб гсролуудта бо- 
лоно. Треллеборг городто болойПон 
суглаанда хабаадагшад Эб найрам- 
далай Бүхэдэлхэйн Соведэй сессилэ 


хабаада һан советскэ делегацида 
амаршалга эльгээгээ. Энэ суглаае 
Швеция--СССР гэжэ нютагай об- 


щество зарлаһан байна. Амаршалга 
соонь иигэжэ хэлэгдэнэ: 


«Сессиин Президиумэй гэшүүдтэ ба 
бүхы хабаадагшадта манай амар- 
шалгые, тэрэшэлэн 
байдалай түгшүүрилые Пуларуулха 
хэрэгтэ амжалта туйлахыень бидэ- 
нэй хүсэжэ байһые дамжуулхыет- 
най таанадые гуйнабди. Бүхы оро- 
нуудай хоорондо хэлсээ хэлгэ ба 


гүгэеэ ойлголсолго бүхы дэлхэй дээрэ 


эб найрамдал хангаха үндэһэ Пуури 
болоно». 


Мальм городто болоһон суглаанда 
400 хүн хабаадаа. Энэ суглаае швед- 
ско-польско общество эмхидхэһэн 
байна. Суглаанда хабаадагшад ха- 
лаа Эб найрамдалай Бүхэдэлхэйн 
Соведэй сессидэ хабаадажа байһан 
польско делегацида хандаһан амар- 
шалгын текстые баталар абаа. Крис- 
тианстадта эб найрамдалай тала ба- 
ригшадай суглаан мүн лэ болоо. 


резолюцинуудые зохёохо талаар ко- 
миссинуулай заселани болоо. 

Үдын хойно сессиин түгэсхэлэй 
пленарна заседани эхилээ. 


001-эй Генеральна Ассамблейн 


юһэдэхи сесси 
Ноябоиин 22-ой үглөөнэй пленарна заседани 


НЬЮ-ЙОРК, ноябриин 23. 
(ТАСС). ООН-эй Генеральна Ас- 
самблейн үсэгэлдэр үглөөнэй пленар- 
на заседани дээрэ Франпиин премь- 
ер-министр Мендес-Франс үгэ хэлээ. 
хуряаха 

| 


Тэрэ хадаа буу зэбсэг 
тухай, атомна энергине амгалан 
ажалда хэрэглэхэ тухай, «һулаар 
хүгжэнги» оронуудта экономическа 
туһаламжа үзүүлхэ тухай, лондон- 


ско ба парижска хэлсээнүүд болон 
бусад асуудалнууд тухай тогтожо 
хэлэһэн байна. 

Буу зэбсэг хуряаха асуудал ту- 
хай тогтохо зуураа, «хараа бодол- 
нуудай зарим зэргээр ойротожо бай- 
һые» Мендес-Франс тэмдэглээ. Тэ- 
рэнэй һанамжын ёһоор, буу зэбсэг 
хуряаҳа. тухай, асуудалые зүбшэн 
хэлсэлгэ мүнөө үедэ нилээд ураг- 
шатай байжа болохо байна. Гэбэ- 
шье, Мендес-Франс хадаа Баруун 
Германиие зэбсэглэлгын яаралтай- 
гаар зэбсэглэлгые түргэдүүлжэ, тэ- 
рэнһээ уламжалан буу зэбсэг хуряа- 
ха тухай асуудалые зүбшэн хэлсэл- 
гэдэ бэрхэшээл тохёолдохо байһан 
баримта тухай юушье хэлэнгүй га- 
раһан байна. 

Атомна энергине амгалан ажалда 


хэрэглэхэ тухай долооной резолю- 
циин проектыс М№Мендес-Франс һай- 
шааПһан байна. 


Германска милитаризмые һэргээ- 
хэ үүргэтэй байһаниинь мэдээжэ бо- 
лоһон парижска хэлсээнүүд тухай 
хэлэхэдээ, Мендес-Франс хадаа тэ- 
рэниие али болохоор үмөврэн хам- 
гаалаа. Парижска  хэлсээнүүдэй 
имагтал эсэслэн баталагдаћһанай 
һүүлээр Советскэ Союзтай хэлсээ- 
нүүдые хэжэ болохо юм гэжэ тэрэ 
дахин хэлээ. 


Парижска хэлсээнүүдэй эсэслэн 
баталагдахын урда тээ Европодо 
аюулгүй,байдалые хамтаараа сахи- 
ха асуудалнуудые зүбшэн хэлсэхэ- 
Һээ арсахадаа. Францийн премьер: 
министр хадаа бэе бэедээ эсэргүү 
гүрэнүүдэй бүлэглэл болгон Ёвро- 
пые хубаарилхые, Германиин хоёр 
хуби боложо хүбаарилгые хэтэдэнь 
үлөөхые үнэндөө хүсэжэ байһанаа 
харуулаа. Энэнь яаралтайгаар зэб- 
сэглэлгэдэ заатагүй хүргэхэ, Фран- 


пиин амгалан байдалда, мүн дэл- 
хэйн бүмбэрсэгэй энэ райондо эб 
то- 


найрамлалые хангалгада аюул 
хёолдуулха байна. 


ПОЛИТИЧЕСЕЭ ЕОМИТЕДТЭ 


НЬЮ-ЙОРК, ноябриин 22, 
(ТАСС-эй тусхай корр.). Политиче- 
скэ Комитедэй үглөөнэй заседани 
дээрэ Советскэ Союзай түлөөлэг- 
шэ А. Соболев үгэ хэлээ. Тиихэдээ, 
долооной резолюциин «А» бүлэгэй 
2-дохи пунктда оруулхые комитед- | 
тэ дурадхаһан советскэ заћаба- | 
рине үндэһэлэн хэлэһэн байна. Энэ 
пунктые иигэжэ найруулха гэжэ | 
заһабари соо дурадхагдаһан байна: | 

2. «Энэ орган хадаа Генеральна 
Ассамблейн үмэнэ, Нэгэдэмэл На- 
цануудай Организациин Уставаар 
хараалагдаһан  ушарта, Атин 
Соведэй үмэнэ харюусалгатай бай- 


хаар байгуулагдаха зэргэтэй гэжэ 
һайшаан дурадхагдана». 

Удаань Индиин түлөөлэгшэ Ме- 
нон үгэ абаа. СССР-эй делегациин 
толгойлогшо А. Я. Вышинскнин гэн- 
тэ наһа бараһан тухай Политиче- 
скэ комитедэй түрүүлэгшэ Урутна 
гэгшын комитедэй гэшүүдтэ мэдээ- 
сэхэдэнь индийскэ делегадай үгэ 
хэлэлгэ таһалдуулагдаһан байна. 
Политическэ комитедэй гэшүүд ха- 
даа түрүүлэгшын дурадхалаар 
минута соо абяа шэмээгүй боложо 

Я. Вышинскиин дурасхаалыс 
ёһолбо. Шаналал-гашуудалай тэм- 
дэг болгон комитет хадаа хүдэлмэ- 
реэ таһалдуулһан ба үдэрэйнгөө за- 
седаниие хойшолуулћан байна. 


Вашингтондо Мендес-Франсын хэһэн 
хэлсээнүүд тушаа 


ПАРИЖ, ноябрнин 23. (ТАСС). 
Мендес-Франсын Вашингтонско 
хэлсээнүүдэй дүнгүүд тухай париж- 
ска газетэнүүд ехэл түдэгэсэнгеэр 
тайлбаринуудые хэнэ. «Саарай дү- 
римэй бата байха тухай тодо най- 
дуулгануудыешье, зэбсэгжэлгын ев- 
ропейскэ нэгэдэл тухай французска 
түсэбүүдые дэмжэхэ найдуулгашье» 
американска гүрэнэй ажал-ябуу- 
лагшадһаа Мендес-Франс абажа 
шадаагүй гэжэ «Монд» газетэ бэ- 
шэнэ. «Тобшоор хэлэхэдэ, хуулита 
коммюнике дээрэһээ хаража үзэ- 
хэдэ, зариманһаань Франциин хуби 
заяанай  горьтойгоор дулдыдаха 
байһан шиидхэгдээгүй проблемэнүү- 
дэй байдалые элитээр хубилгахаар 
тиимэ үрэ дүн Вашингтондо боло- 
Пон франко-американска хэлсээ- 
нүүдһээ гараагүй байна» гэжэ 
«Монд» газетэ үргэлжэлүүлэн бэ- 
шэнэ. 

НЬЮ-ЙОРК, ноябриин 23. (ТАСС). 
Мендес-Франстай хэгдэйэн хэлсээ- 


нүүдтэ Вашингтоной эгээн дээдэ 
тусхай тушаалта нюурнууд ханан- 


гяар хандана гэжэ «Нью-Йорк 
таймс» газетын вашингтонско кор- 
респондент Рестон баталан бэшэнэ. 


«Европейскэ хамгаалгын нэгэдэ- 
лые» байгуулха түсэбыс француз- 
ска парламентын таһалдуулһанһаа 
хойшо Вашингтоной тусхай тушаал- 
та олон хүнүүд Мендес-Франсда һэ- 
жэгтэйгээр хандадаг болоһон бай- 
на гэжэ Рестон онсо тэмдэглэнэ. 
Рестоной хэлэһэнэй ёһоор, Мендес- 
Франсын аяншалга дурсагдаһан 
«ћһэжэглэлгэнүүдые» зайсуулһан 
байна. 

«Мендес-Франс тухай тусхай ту- 
шаалта нюурнуудай ћҺанамжануу- 
дай хубилһаниинь гайхалтай байна. 
Гурбан .һарын саада тээ эндэхи 
тусхай тушаалта нюурнууд тэрэнэй 
правительствын унаа һаань ехээр 
һайшааха байгаа. Мүнөө үедэ тус- 
хай тушаалтад хадаа Менлес-Франс 
хадаа удаан саг соо засагаа бари- 
жа шадахагүй гээшэ ха гэжэ айдаг 
болоод байһан тухай...» Рестон бэ- 
шэнэ. 


: редактора — 23, заместителя редактора -- 7-85. отв. секретаря — 3-23, партийной жизни, сельского хозяйства --- 10-17, 
промышленности — 4-52, мест. ннформации н писем — 11-05. Для междугородных переговоров — 16. 
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024 сной нолбриин 28 20 200, 


Грузинсна ССР. Морин спортоор «Ф 
меурне» («Колхозник») гэжэ Зайн 
най спортивна обществын команда їр 
рүү Їїуури эзэлбә. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Зестафонско раћойм 


хабаадаһан 75 юм! 
ТАСС-зй фотохрони, 


——— 


мүрысовнда 
А. М. Мхенидзе. 


Шатараар түрүү 
Һуури эзэлхын түлөф 


Долоодохи тур болобо. Шатар 
мүрысөөндэ түрүүлжэ ябагшам 
нэгэн болохо Цыленов эгээ 1 
рүүшынхеэ  шүүгдэшэбэ, Ха 
гээд нимэ гэнэ болоо гээшэб? Цых 
нов Чимидунтай сагаанаар на 
хадаа нүгөөдынгөө нобной урд 
нэрэ пурагүй добтолжо ороод, юр 
хы байдалаа Пуладхажархдбо, 321 
шатарша Чимидун энэ алдүуенњ № 
дангүй Намбаашалжа, һулашаг її 


май тээшэнь хүбүүлээ урал 
зүдхүүлжэ, Цыденовэй бодонүүй 
ябаха аргагүй болотор харгы 


хаагаад, удаа дараалан хүбүү 8 
донуудыснь элижэ, илалта туйлар 
Сумкин Ежовтой хараар най 
ха зуураа, хүрэпөөр холо бодол 
ябадалнуудыс хэжэ, нэгэ хүбүү 
мийн эдсэд, нүгөөдынгөө ал) 
хэмсээрнь, тэмээгээрээ андаллй 
тэргыень абашаба. Урагшагүй т% 
сэл хэһэнэй Пүүлээр, Ежов шү 
дээб гэжэ мэдэрбэ. 
Гармаева Мункоев хоёр уулз 
хүбүү бодонуудаа андалда андалк 
паар, нэгэ нэгэ тэргэтэй үлэбэ. [30 
шье, Мупкоевынь нэгэ үлүү хү 
тэй байба. Гармаева бодомжий 
гоор наадаа һаа, тэнсэжэ болох 
байһан аад, алдуу хээд, шүүгдй 
Малков  Ринчиновтэй наад 
зуураа, нүгөөлэсэ эршэмтэй 
добтолоод, удангүй шүүбэ. 
Пронин Крынскитэй ехэ шан! | 
наадажа эхилээд, нэгэ хүбүүгээ? 
рюута табижа үгэбэ.  Тийби 
Крынский эршэмтэй Нүбэлгэн 
наадажа, хэдэн лайн ябадалвур 
хэһэнэйнгээ һүүлээр шүүбэ. 
Мамилов Сергеевэй урдаһаа шм 
га добтолго хэжэ ороо, гэбэшь п 
бүүгээ алдахаяа байһанаа харуй 
гүй. Һүүлээрнь Сергеевынь #@# 
добтолоод, нүгөөдэеэ удангүй ші 
жэрхибэ. 
Уланов Соболевто шүүгдэбэ. Үй 
ханов Хабухаев хоёр тэнсэбэ, 
Хойшолуулагдайан  партинуу 
наадахадаа: Уланов Пронин 
шүүгээд, Цыдеповтэй тэнсэбэ. № 
коев Соболев Ухаханов хоёрыешү 
бэ. Чимидун Ежовто алдаба, Хф 
дохи турта наадагдангүй үнэд 
Чимидун Крынский гээ 
парти Крынскиин шүүгдэлгээр дүү 
рээ. 
Долоодохи турай һүүлээр Сун 
— 6,5 очкотой, Мункоев — 5,2, № 
денов 6-Наа 4,5, Уланов--4,5, Мам 
8-Наа 4 очкотой болоод ябана. 
А. Мали 


Түрүү арга хэрэглэћэні 


ашаар 
Эрийскэ леспромхозой 31 
участогуудта модо гэшүү!этэ 


таллуулха шэнэ арга үргэнөөр хэ) 
лэһэнэй ашаар, ажалай бүтээсэ 18 
лээд дээшэлжэ эхилээ, Жэшээлхм 
нүхэр Щербаковой  хүтэлбэрїий 
мастерска  участогайхид ор 
ёпоор 200 кубометр модо таллүуй 
даалгабаритай аад, үдэр бүри 
күбометр модо таллуулна, 
Гадна, энэ арга хэрэглэжэ ий 
таллуулдаг болойоп дээрэһээ, зїй 
хүнүүд тус ажалһаа сүлөөлэгдй 
ондоо хүдэлмэринүүдтэ табигдїй 
байна. Ц. Доржие 8 


Редакторай орлогш 
О. Г. ГОМБОЕВА 
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«ПРОГРЕСС» кинотеатрта--«Ї Ой 

врага» (10 ч. 30 м., 12 ч, 15 м, 0% 
17 ч.15 м., 19 ба 20 ч. 45 м.), уран! 
най үнгэтэ шэнэ фильм «В празднич 
вечер» (15 ч, 45 м. ба 22 ч, 30и). Ї 
«ХРОНИКА» кинотсатрта — «Бааки 
вор» (10, 12, 14, 16 ба 20 ч), «Ами 
(29 .). Шэнэ слортивна программа (181 
15 м.). 


пропаганды н переводов\— 6-84. 


Зах, № 68 


